



































Sevgili Öğrenciler, 


Artık yeni bir sınav sistemiyle karşı karşıyasınız. Yeni sistemde 
üniversite adayları olan sizler, YGS ve LYS olmak üzere iki sınava 
gireceksiniz. 


LYS ye hazırlanırken geometri testindeki sorularda başarılı olabil- 
meniz için öncelikle Zirve LYS Geometri konu anlatım kitabındaki 
konuları iyice öğrenmenizi daha sonra Zirve LYS Geometri soru 
bankası kitabındaki testleri çözmenizi tavsiye ediyoruz. 

Bu soru bankası; 

Üçgenler 

Çokgenler ve Dörtgenler 

Çember ve Daire 

Katı Cisimler ve Uzay Geometri 

Geometrik Yer ve Üçgen Çizimi 

Noktanın ve Doğrunun Analitik İncelenmesi 

Çemberin Analitik İncelenmesi | 

Koniklerin Analitik İncelenmesi 

Düzlemde Vektörler 

Düzlemde Dönüşümler 

Uzayda Vektör, Doğru ve Düzlemin Analitik İncelenmesi 

Uzayda Çokyüzlüler, Dönüşüm ve Perspektif Çizimi 

konularına ait sorulardan oluşmuştur. 

Öğrendiklerinizi test etmeniz için hazırlanmış çok sayıda cevaplı 


test içeren bu kitaptaki sorular konuları tarayıcı ve öğretici nite- 
liktedir. 


Bu yayının sizlere faydalı olmasını ve üst düzeyde başarı gös- 
termenizi dileriz. 


geometri(©Osuratyayin.com 
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GEOMETRİK KAVRAMLAR ve AÇILAR 





(DF / (CL / (BK, m(EDA) — 1209 
m(ABK) — 1709, m(GAB) — 40* 


Yukarıdaki verilere göre, m(DAĞ) - x kaç de- 
recedir? 


A)30 (B)40 C)SO D6O E)70 


(AF / (CE 
(BL / (CK 
m(BAR) — 1209 


m(BCK) — 80* 





Yukarıdaki verilere göre, m(ECE) - x kaç de- 
recedir? 


A) 20 B) 30 C) 40 D) 60 E) 80 


Bir « açısının tümleri, bir B açısının bütünlerine 
eşittir. 
& * B - 126" olduğuna göre, « kaç derecedir? 


A)12 B)16 C)18 D2 E32 


>> IYŞ » 


Zirve 





(BA / ED 

m(ABE) — 7x 
m(BGE) - 2x 
m(GFE) - 4x 


A)18 B)19 C)20 D)225 E)25 


- A  İAEYICF 
(ADI 1 (pcj 
EF D$ m(EAB) - 2 m(BAb) 


m(ECB) - 2 m(BCb) 


Yukarıdaki verilere göre, m(ÂBG) kaç derece- 
dir? 


IBA / IDE 
m(LBA) SX 
m(LGkj 5x 
m(EDS) — 3x 





Yukarıdaki verilere göre, m(ÂBE) kaç derece- 
dir? 


A) 160 B)150 C)140 D)130 E) 120 


LE 1 EE 


>>> Geometrik Kavramlar ve Açılar 














7. A B G AĞG/CD 
—-4— 
m(ABE) SYy-—Xx 
m(BEF) — y 
m(EFĞ) — 2x 
m(EFD) — 60* 
Yukarıdaki verilere göre, y kaç derecedir? 
A)100 B)110 C)120 D)140 E) 150 
8. (CD // (BE 
m(BAĞ) —x 
m) -p 
m6) -g 
Yukarıdaki verilere göre, x in p ve g cinsinden 
değeri aşağıdakilerden hangisidir? 
gtp a-p 
A) —— B) 2. z 
Vr b O) a-p 
D) 2p-g E) 2g-p 
9. 
FA / ED, m(FAB) - m(BAE) -a 
M(ECA) — da, m(BDE) - 30“ 
Yukarıdaki verilere göre, a kaç derecedir? 
A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 
> 8 > 


Zirve 


Test-— <<£ 





10. IMN / NEF 
m(KDE) — 1459 


m(DEF) - 659 





E F 


Yukarıdaki verilere göre, m(KTİN) - x kaç de- 
recedir? 


AB//CD 
m(AER) — 20* 
m(EFK) - 82 
Pam. 
m(FKİ) — 90* 


m(LMC) — 409 





Yukarıdaki verilere göre, m(KLM) — x kaç de- 
recedir? 


A) 50 B) 58 C) 64 D) 68 E) 72 


12. 





G 
IBA //(DE, (BC) açıortay 
m(BCD) — 20*, m(GDE) — 130* 


Yukarıdaki verilere göre, m(BDE) kaç derece- 
dir? 


A)100 B)110 C©)120 D)130 E)140 


«< Vs << 





B GC 


AE // BC, m(GAE) — 1169, 
JAD| - JACI - |CBJ 


Yukarıdaki verilere göre, m(ECbD) kaç derece- 
dir? 





2. AE / BD 
(ABI // (CDJ 
(BCI // (DEJ 
m(ECD) — 40* 
Yukarıdaki şekilde Xx, y, z bulundukları açıların 
ölçüleri olduğuna göre, 3x * 2y *z toplamı 
kaç derecedir? 
A)320 B)360 C)400 D)420 E)440 
3. (AB // (CDI 


(ACI // TEDİ 
m(AED) — 1009 


m(SAE) - m(FAĞ) 





D E Cc 


Yukarıdaki verilere göre, m(âFt) - o& kaç de- 
recedir? 


A)110 B)100 C)so D)so E)70 


>> WS > 





Zirve 








GEOMETRİK KAVRAMLAR ve AÇILAR 


(AB / ICE / IDF 
m(KAB) - 2 m(GDE) 


 m(KCb) - 78 





Yukarıdaki verilere göre, m(KCE) kaç derece- 
dir? 


A)122 B)124 C)128 D)130 E)132 


(BF 1 (BK 
(AD / ICE 


m(KCE) — 40* 





F A B 


Yukarıdaki verilere göre, m(DAF) z e kaç de- 
recedir? 


p  İCDIYIBAJ 





m(ONA) a 
m(GMB) - b 


B A 


Yukarıdaki verilere göre, a — b farkı aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A)dy # x B)4y —x C) 5x - 6y 
D) 6y —x E) 6y — 5x 
«ıyı < 
































>2> Geometrik Kavramlar ve Açılar Test—-2 £££ 
7. AB/CD 10. BC /EF 
m(KLÂ) — m(FMİN) M(ÂBÜ) — 3x — 29 
m(MPD) — 40 m(ÂDE) -x46 
m(BAD) - 80 
Bi m(ÂDF) - y 
Yukarıdaki verilere göre, m(KLÂ) kaç derece- 
dir? Yukarıdaki verilere göre, y kaç derecedir? 
A)6O B)70 C)J8O0 DSo E)100 A)150 B)155 C)160 D)165 E)170 
8. IDE / JAC 
11. AB//CD 
(DB) 1 TACI (KE 1 (DK 
J(AHL (DH IFMJ L CD 
m(BDH) <a m(AFE) —z 
ni 
m(HDE) - b m(KFİ) -y 
HAĞ) -c KD 
Yukarıdak il n - Gini 
ukarıdaki verilere göre, aşağıdakilerden han- 5 AK 
gisi daima doğrudur? EM 
Yukarıdaki verilere göre, aşağıdakilerden han- 
A) bic-90 B) a*-b#90 gisi her zaman doğru değildir? 
GC atc-90" Do atb*tc-—1359 
) A)x-—y B)z>t G)2-x-90* 
E) a#c 
D)z4t> 1809 E)xtyzt 
9. TAB //TCD 
EA //ICB (AB // TEF 
LAFI açıortay M(BAĞ) — 65» 
TCFJ açıortay AŞ 
m(ÂCD) — 140“ 
m(DEF) — 1309 
m(GDE) —x 
Yukarıdaki verilere göre, F açısının ölçüsü kaç 
derecedir? Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 
A) 70 B) 75 GC) 80 D) 85 E) 90 A) 20 B) 25 GC) 30 D) 35 E) 40 
>> 105 < YS << 











Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 


A)30 o(B)40 C)SO D)J6O E)70 








2. 
S 
Pm Pi 

(AE // IDE, m(EAB) - mABt) —x £ 

Yukarıdaki şekilde m(BCD) — 3* olduğuna gö- 

re, m(EDC)  x kaç derecedir? 

A)119 B)120 C)121 D)122 E)123 
3. 

IDF //IKL, (BC / (EKİ 

m(ÂBE) — 60", m(ADE) — 110* 

Yukarıdaki verilere göre, m(EKL) -o kaç 

derecedir? 

A)120 B)130 C)140 D)150 E) 160 
>> ıWy > 


GEOMETRİK KAVRAMLAR ve AÇILAR 5 


G p IBAYIDC 
20 50'40" 











Pam 
m(BED) — 40* 


Pi 
m(CDE) — 209 50' 40" 


Yukarıdaki verilere göre, EBA açısının ölçüsü 
kaç derece, kaç dakika, kaç saniyedir? 


A) 20*09'20" B) 19*10'40" 
C) 199 11'20" D) 19*09'20" 
E) 199 09' 40" 


IBA // (KL / (DE 
(CKI açıortay 





Yukarıdaki verilere göre, m(ÂBE) zo kaç 
derecedir? 


A)55 B)6O C)65 D)70 E)75 


i B Oo İ(ABW/EF 
da m(GAB) — 4a 
pi 
Csa m(ÂGD) — 4a 
m(GDE) — 2a 
E Pan F 
D 


Yukarıdaki verilere göre, m(GDF) sa kaç de- 
recedir? 


A)100 B)110 C)115 D)120 E) 130 


&< 11 < 


>>> Geometrik Kavramlar ve Açılar 














TE JADI 1 JEL 
(EK 1 (ABI 
—— 
m(HEK) < 30” 
> gü 
M(ABGC) — 10” 
Pi 
m(BCD) — 509 
e 
Yukarıdaki verilere göre, m(ADC) — x kaç de- 
recedir? 
A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 
8 A B AB / FG 
LZ) 
(CDI ve |JFDJ 
açıortay 
Pali 
m(CAB) — 130 
Pi 
M(CDF) — 509 
Pam 
m(CEF) <a 
Pm 
Yukarıdaki verilere göre, m(CEF) - & kaç 
derecedir? 
A)110 B)120 C)180 D)140 E) 150 
9. JAB // CE 
Dai 
M(GAB) — 100” 
ami 
M(ECF) — 409 
Pil 
M(CFG) > 135“ 
Zi 
m(FGD) -a 
Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 
A) 10 B) 15 C) 18 D) 20 E) 25 
> 12 > 


10. 
11. 
2 
â 


12. 








Test—3 EKE 





D E 


TAB //(FG/JLM// (DE, JALJ ve JDFJ açıortay 
Pi mi ami 

m(DFG) 1409, m(ALM) — 1509, m(ACD) <a 

Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A)120 B)130 C)140 D)150 E) 160 


Ölçüsü 7 Radyan olan bir açının bütünleri- 
nin ölçüsü kaç Grad'dır? 


A)275 B)205 C)195 D)178 E) 165 


Saat 18:40 da yelkovanla akrep arasındaki dar 
açının ölçüsü kaç derecedir? 


A)6O B)55 C)JSO D)40 E)35 


LAB // (GK 
m(GAB) — 100* 
m(ACb) — 20* 


M(CDE) —- 80” 
<< 
M(DEF) — 509 
Emi 
M(EFG) — 609 
Emi 
m(FGK) <a 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A1i10 B)ji20 C)130 D)1i40 E) 150 


«< iv << 


ABC bir üçgen 


A 
Şa (BDJ 1 (AEJ 
D (BDJ açıortay 
D e 
& m(EAĞ) — 20* 
e 
B E GC 


Yukarıdaki verilere göre, m(EDE) kaç derece- 
dir? 


A)25 B)30 C)85 D 40 E)50 





2. ABC bir üçgen 
JACI dış açıortay 
(ADI iç açıortay 
Pi 
m(ADB) — 130” 
B D E C 
Yukarıdaki verilere göre, m(ÂCB) kaç derece- 
dir? 
A) 20 B) 30 Cc) 35 D) 40 E) 60 
3. A D, ABC üçgeninin 
AN çevrel çemberinin 
merkezi 


e 
m(DBO) — 30“ 
| 
B C 
.. <> > 

Yukarıdaki verilere göre, m(BAD) - & kaç 
derecedir? 

A) 20 B) 25 Cc) 30 D) 85 E) 40 


>> Ws > 


Zirve 


ÜÇGENDE AÇILAR 





ABC bir üçgen 
IBDJ ve JCFİ 
açlortaylar 


ami 
m(EAĞ)—x * 50* 





Yukarıdaki verilere göre, m(EDB) - x kaç de- 
recedir? 


A ABC bir üçgen 
B, E, D doğrusal 
JAB|-|AC||JAD| 


Pp 
m(GAD) — 50* 





Yukarıdaki verilere göre, m(DBE) kaç derece- 
dir? 





A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 40 
: p ABC dik üçgen 
> <İ B, E, D doğrusal 
E JAE| - JEC| 
Pam Pi 
mM(BCA) < m(ACD) 
A Çİ Sİ ENE o 
5 c m(BDG) — 30 


Yukarıdaki verilere göre, m(BAĞ) kaç derece- 
dir? 


< 13 < 


Zp25 Ucgende Açılar 














re 
Pi Pi 
ABC bir üçgen, m(ABD) — m(DBF) — 259 
m(ÂCD) — m(BGh) — 65* 
Yukarıdaki verilere göre, m(ADB) — Xx kaç de- 
recedir? 
A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 
8. A ABC bir üçgen 
O, çevrel çembe- 
58 rin merkezi 
Dp 
M(BAO) 30“ 
o Eg 
m(OCB) - 40" 
407 A 
B C 
Pi 
Yukarıdaki verilere göre, m(ÂCO) — x kaç dere- 
cedir? 
A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 
9. 








ABC bir üçgen |BC| - |DCJ, |EB| — JED| 

m(EDA) — 809, m(FAB) —a, m(BGİ) —x 

Yukarıdaki verilere göre, x in a türünden de- 

ğeri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 100 -a 
D) 100" *a 


B)80* sa C) 80" -a/2 
E) 1009 $ a/2 


> 145 





Zirve 








Test—1 £££ 
10. A ABC bir üçgen 
> D 
JAC|J — |BCJ — JBD| 
eş 
M(ABD) — 559 
Pe 
p <A M(BAC) — 759 
B Cc 
fn 
Yukarıdaki verilere göre, m(AÂCD) — x kaç de- 
recedir? 
A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55 
11. A ABE bir üçgen 
JADJ 1 (BC) 
IBH| - |HG) 
|AD| > |DE| 
Pi 
- C M(ÂBE) — 759 
D 
E 
Yukarıdaki verilere göre, mGDE) - & kaç dere- 
cedir? 
A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 
12. A ABC eşkenar üçgen 


JAE|-JEC| <JDG) 





B D GC 


ABC yl leşi üçgenindeki verilere göre, 
m(BAb) - a kaç derecedir? 





3. A ABC bir dik üçgen 6. 
|AB| — |BD| 
JAD| — |DGJ| 





ÜÇGENDE AÇILAR > 





A ABC bir üçgen 4. a ABC bir üçgen 
JABİ“x JAB) (AC||BC||BD)| 
|ED| — |EC| 


EDE 
Ee — o 
m(SAĞ) — 1009 İNDE 25 


Papi 
B D G M(OCA) — 15* 





Yukarıdaki verilere göre, EDA açısının ölçüsü 


kaç derecedir? i 
Yukarıdaki verilere göre, m(ABD) — & kaç de- 


ABC bir üçgen 
|AB| — JAD| 5. ABC bir üçgen 


m(ÂĞB) - 40 A JAB|-JAC|- (BD| 
Al ip 
m(GAE) — 100“ M(DAC) <9 
ri, Pam 
m(DAC) <a m(BAD) 
B D GC 


Yukarıdaki verilere göre, m(DAĞ) sa kaç de- 
recedir? 


>» 


> 








Zirve 


Yukarıdaki verilere göre, m(BAb) - a kaç de- 
recedir? 


A)88 B)84 C)78 D)72 E)63 


G - 
D 
g 
2 
A E 


M(BAÜ) - 132“ 


Pam 
m(EAB) — 249 


Bta | 
M(EAC) <a 
ABC bir üçgen JAE| — (ACI, 





Yukarıdaki şekilde (cD| — |DE| — |EBİ oldu- 


Yukarıdaki verilere göre, m(EAĞ) — a kaç de- ir 
ğuna göre, m(CBA) kaç derecedir? 


recedir? 
A)30 B)32 C)36 D)40 E)45 A) 15 B)16 oO(C)18 D)20 Ej)24 
>>> Ws >> < 15 «< 





ABC bir üçgen 
(DEJ, açıortay 
(AEJ 1 (BCİ 


mi 
m(ÂBD) — 359 

Pam 
m(GAE) — 30* 





Yukarıdaki verilere göre, DCB açısının ölçüsü 
kaç derecedir? 


ABC bir üçgen 


8. A 
a (ED) // TACI 
JED| — |BD| 
m(âj 70 
m(ABE) —59 
J 
B D Cc 


Yukarıdaki verilere göre, ABC açısının ölçüsü 
kaç derecedir? 


; D 
A E 
Cc 
B 


ABC ve BCD birer üçgen, 
IDC|JEC)||BEİ, (DCJ 1 (CAJ, (BD, ABC 


açısının açıortayı 


9 


Yukarıdaki verilere göre, m(Â) kaç derecedir? 


A) 102,5 B) 105 
D) 112,5 E) 115 


C) 107,5 


>> 16 5 





Zirve 





GOL EZ AR 


10. A ABC bir üçgen 
IN TANI, iç açıortay 
(ADI, dış açıor- 
tay 
JAN| — JAD| 
ya Nİ > 
B N G D mABO) 36 


Yukarıdaki verilere göre, m(ÂCb) kaç derece- 
dir? 


A)44 B)48 C)JSO D)54 E)6o 


11. 


12. 


D A E 
<< X 
EN 
B Cc 
ABC bir üçgen D, A ve E noktaları doğrusal, 
(AD| — JACI, JAB| — JAEJ, 


(DEJ / (BCI, m(BAĞ) — 40* 


Yukarıdaki verilere göre, BFC açısının ölçüsü 
kaç derecedir? 


A)100 B)110 C)115 D)120 E) 125 


A ABC bir üçgen 
ai 
/ N m(ÂBG) —x 
e 
m(ÂCB) — s 
am 
m(BAD) — y 
Pa” 
m(EAĞ) —r 
Ax A A SA Ge 
4 SA o mbt) -z 
m(AEB) <1 


X*y-11— 1209 
Şekildeki verilere göre, r * s -z toplamı kaç 
derecedir? 


A)130 B)120 C)100 D)9o E)70 


< MS << 











A ABC bir dik üçgen 
? (ABI 1 (BG) 
> JAE|-JEC|- |DCJ 
Zum um 
İZ m(BED) - m(ECb) 
B D C 
Yukarıdaki verilere göre, BAC açısının ölçüsü 
kaç derecedir? 
A) 54 B) 60 GC) 64 D) 70 E) 74 
2. ABC bir üçgen 
(BDJ ve (CF 
açlortay 
(BDJ 1 (AC 
(ABI / (DF 9 
sz 
N 
Yukarıdaki verilere göre, m(B) - a kaç dere- 
cedir? 
A) 20 B) 30 GC) 45 D) 50 E) 60 
3. A ABC bir üçgen 
JAD| — (JBD| 
(BE| — |EC| 
Pm 
m(DBE) — 709 
Yukarıdaki verilere göre, ABC açısının ölçüsü 
kaç derecedir? i 
A)125 B)120 C©)115 D)110 E) 105 
>> Ns > 





A BAC dik üçgen 
(CAJ 1 JABJ 
(BD| - |DGJ 
JADI / (FEJ| 
(BFJ açıortay 








a 
m(ACB) — 20* 


Yukarıdaki verilere göre, BFE açısının ölçüsü 
kaç derecedir? 


A)85 B)9O0 C)95 D)100 E)105 


A BAC ve DEB 
ZN dik üçgenler 
e (CAJ 1 FABİ 
— AN 
e ICDJ açıortay 


Pam 
M(EAĞ) — 65* 


Yukarıdaki verilere göre, ABC açısının ölçüsü 
kaç derecedir? 


A)6O0 B)55 C)SO D)45 E)40 


- ABC bir üçgen 

JAB| — JAG| 

A ve B açılarının de- 
rece cinsinden ölçü- 
leri sırasıyla (rı - 10)9 
ve (m * 30)“ sayıları 
ile gösterilmiştir. m 
ve n tam sayılardır. 





Yukarıdaki verilere göre, m sayısının maksi- 
mum değeri için m - n ifadesi aşağıdakilerden 
hangisine eşittir? 


A)36 B)38 C)4o D42 E)47 


<1 < 


>>> Üçgende Açılar 





Test -3 £££ 








| ÜÇGENDE AÇILAR 
ç ABC bir üçgen 10. ABC bir üçgen 
TAEJ / (BCI , 
zi mL > A ABC bir üçgen 4. ” ABC bir üçgen 
pi m(ADB) — 108” JAEJ dış açıortay JEB| — |BM| 2 (DE ve (FEJ 
ADI - JAB MİZAN . 7 ve 

A << NEN 3 İNC| — |CFJ Da GA açıortay 

Dsi ME e ç zi m(EDR) — 1009 m(DER) — 50* 
Yukarıdaki şekilde |AB| — |BC)| — |BEJ oldu- © n 5 N O 
ğuna göre, EBC açısının ölçüsü kaç derece- Yukarıdaki verilere gore, ACB açisi ile ABC 8 Ni © 
dir? hik giçieri : Sikke dereceler Yukarıdaki verilere göre, BAC açısının ölçüsü 

. kaç derecedir? 

A)64 B)G8 C)72 D80 ES . A)30 B)45 O)60O D)75 Edo < 


Yukarıdaki verilere göre, A açısının ölçüsü kaç 
derecedir? 
A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 




















8. A ABC bir üçgen > 2. A ABC bir üçgen 
(ABI - Jacj 11. A ABC bir üçgen 
5 v FE, D doğrusal 5. A ABC bir üçgen 
ADİ — DG JAE| ve (BDJ 
JADI - Jp) A IGE| - 160) EN BE 
Ab) açlortaylar > (BEJ, açıortay 
m 159 AB| - |AC 
2 |CD| — |CEJ| a ela (AB| < JAc| 
Teo i DF| - (BD 
MADO) <a E (DF| — JEF| in yi 9 JAE| — JED| 
a B fe D ie > Lo > 
m(ÂGB) - 40* dl e i DE mü) -15 
.. Eş . . .. m 
Yukarıdaki verilere göre, m(ADC) > « kaç de- Yukarıdaki verilere göre, AEC açısının ölçüsü Yukarıdaki verilere göre, m(AFD) - « kaç de- Yukarıdaki verilere göre, BAD açısının ölçüsü 
recedir? , kaç derecedir? recedir? kaç derecedir? 
A) 80 B) 75 C) 70 D) 65 E) 60 A)105 B)115 C)120. D)125 E)135 A) 72 B) 80 C) 90 D) 108 E) 112 A) 45 B) 55 G) 60 D) 65 E) 75 
9. A ABC bir üçgen 3. A ABC bir üçgen 
AN 6. » A ABC eşkenar üçgen 
(AE| açıortay ANC bir üçgen |AE|<J|AD|JAC| İ 
JAD| < (DG) 
2 (CD) açıortay LAB| > |Ac| m(EDE) — 40* isi 
DF) / TAE a ei m(BAD) — 20* 
A SA o mABG)<50* > 
B FE c el -— al YEN 
m(FDÖ) —x 2 S 
Yukarıdaki verilere göre, m(EDG) — x kaç de- Yukarıdaki verilere göre, m(ÂNB) kaç derece- Yukarıdaki verilere göre, m(ÂEĞ) kaç derece- Yukarıdaki verilere göre, m(BDE) — x kaç de- 
recedir? dir? dir? i 
recedir? 
A)75 B)70 C)68 D65 E)63 A)69 B)7i C)73 D75 E)78 


A10 B)20 ©)30o D40 E)so A)100 B)110 C)115 D)120 E)130 


> 185 


PE an Zi 


>>> Üçgende Açılar 








TI. ABC bir üçgen 
TADI dış açıortay 
(AB| — |BG| 
gi D mADB) 219 
Yukarıdaki verilere göre, B açısının ölçüsü kaç 
derecedir? 
A) 32 B) 34 G) 36 D) 38 E) 40 
8. A ABC bir üçgen 
JAD|S|JDC||JBD)| 
Pi 
M(ADG) — 1509 
İN 
B GC 
Yukarıdaki verilere göre, ABC açısının ölçüsü 
kaç derecedir? 
A) 60 B) 65 GC) 70 D) 75 E) 80 
9. A ABC bir üçgen 
|AB| — |Ac)| 
JAD| — |JBD| 


—— 
5 M(DBC) — 40“ 
-— 
LEON möca 
B C pa 
M(BAC) - 70” 


Yukarıdaki verilere göre, m(ÂDE) kaç derece- 
dir? 


D)105 E)110 


A)90 B)95 C)100 


» 2» 





Zirve 





10. 


11. 


12. 


Test-4 £££ 


ABC bir üçgen 

ADI 1 (DEJ 

İDE| — JEC| 
E JAB| — |6D| 


70” m(ÂBE) — 70* 
B ' D C 





Yukarıdaki verilere göre, BAC açısının ölçü- 
sü kaç derecedir? 


A)65 B)70 C)75 D8O0 E)85 


ABC bir üçgen 
IAEJ açıortay 
İCEJ açıortay 
iç 
mM(ABE) — 309 
Pam 
mM(BEĞ) — 409 





Yukarıdaki verilere göre, m(ACB) sa kaçde- 
recedir? 


A)30 B)40 C)45 D)SsO E)60 


ABC eşkenar 


7 p 
E üçgen 
NE 
Pam 
© m(EBÜ) — 20* 
|) 


B G 





Yukaridaki verilere göre, m(GAE) a kaçde- 
recedir? 


A)35 B)40 C)45 DS5O0 E)55 


< VS << 









ÜÇGENDE AÇILAR 
1. A ABC bir üçgen 4, A ABC bir üçgen 
(EDİ // (ACI & JAB| - |AC)J 
JAE| — JAD|J JAD| (DG) 


pi Pa 
m(ABÜ) — 35 m(BAD) - 189 








Pi 
m(ÂDG) — 85“ 5 


w 
O 


Yukarıdaki verilere göre, m(BAĞ) kaç dere- ön 
Yukarıdaki verilere göre, m(DAĞ) - « kaç de- 


cedir? 
recedir? 
A)125 B)120 C)115 D)110 E)105 
A) 60 B) 54 GC) 52 D) 50 E) 48 
2. N ABC bir üçgen 5. A ABC bir üçgen 
İN (AE) açıortay (BD| açıortay 





IBDI açıortay O 
Pi 

ia SN 
< 5 ZN 

m(DFE) — 125 6 Ğ 


Zirve 


B E C 
Da a 
Yukarıdaki şekilde; m(BAC) - m(ACB) — 30 


Yukarıdaki verilere göre, m(SDE) kaç dere- li, 
olduğuna göre, m(BDC) — « kaç derecedir? 











cedir? 
A)80 B)90 C)95 D)100 E)105 A)130 B)120 C)110 D)105 E)100 
3. ABC bir dik üçgen 6. SA ABC eşkenar 
JAD| — |DF| e 
BED) - y 
İDE| < JEC| Li 
ERE DAĞ) —X 
m(EDE) - 759 Klee 
Yukarıdaki verilere göre, m(DEĞ) kaç dere- Yukarıdaki şekilde; xX-*-y 110” olduğuna gö- 
cedir? re, mADE) — o kaç derecedir? 
A)95 B)100 C)105 D)110 E)115 A)70 B)6O C)5O0 D)45 E)40 
>> W > EE M1 EE 


>>> Üçgende Açılar 


Test—-5 <££ 








7. D A,B,C 
doğrusal, 
IBDJ — |JBAJ 
İBE| — |BC| 
a, 
/x M(DBE) — 80” 
an 
mM(BAD) <o 
m(ECE) - 6 
Yukarıdaki verilere göre, & * $ toplamı kaç de- 


recedir? 


A) 110 B)120 C)130 D)140 E) 150 


ABC bir üçgen 
B,A,E 
doğrusal 
(BAJ - |BD| 


e 
DX MAGB) — 45» 
B D e 





Cemi Pi 
Yukarıdaki şekilde m(BAD) - m(CAE) olduğu- 
na göre, m(ÂBE) - ec kaç derecedir? 


ABC bir üçgen 


N ADI — IBDI — 1CDİ 





B 


Yukarıdaki verilere göre, m(DBE) kaç derece- 
dir? 


>» 25 





Zirve 











ABC bir üçgen 
B, G, E doğrusal 
ADI — ACI 


pa 
m(ÂBE) — 30* 
am 


m(BAD) — 10” 


Dagi 


m(ÖCB) — 20 





Yukarıdaki verilere göre, m(ÂCE) kaç derece- 
dir? 


A)90 B)100 C)105 D)110 E)115 


11. A ABC bir üçgen 


m(Â) — 449 
ABI — ACI 


Pu 
m(BFE) — 189 





Yukarıdaki verilere göre, m(ÂEb) — x kaç de- 
recedir? 


A)50 B)45 C)40 D)85 E)30 


ABC bir üçgen 
B,A,EveE,FED 
noktaları doğrusal 


JAEIİADI—IBDI—IDCI 


Pa 
m(ACB) — 40 


Yukarıdaki verilere göre, m(âFE) kaç derece- 
dir? 


«< Ys << 


ÖZEL ÜÇGENLER 





1. A BAC dik üçgen 4. , ABC bir üçgen 
Zİ 
? (BAJ 1 fACI |AC| <6 cm 
(ADI 1 (BC) 6 m(ÂBÜ) — 1209 
(ACB) — 15 
m m 
n OS İN 
B D C IADI-6cm B 3 
Yukarıdaki verilere göre, IBCI kaç cm dir? 





Zem Zem 
Yukarıdaki şekilde m(BAC) - 3m(BCA) oldu- 
ğuna göre, |BC)| kaç cm dir? 


AVE B26 G3 DES EB 











2. A ACB dik üçgen 
(BD|-|DE|-|EA| 
JAC| - 18cm 5. A BAC dik üçgen 
yo 
E (BC| < 25cm (AB) 1 JACJ 
X 2 
9 © JAC| 26cm 
Em 
B D Cc N JAD| <2v/6cm 
B 8 D Cc 
Yukarıdaki verilere göre, |DC| kaç cm dir? (BD| -8cm 
A) 16 B) 15 C) 14 D) 13 E) 12 Yukarıdaki verilere göre, |AB| - x kaç cm 
dir? 
A)VBO B)280 Ca De Ev4 
3. A BAC dik üçgen ” 
IBAJ 1 (ACI 
(ADI 1 (Bej 6. A ABD bir üçgen 
4 
(ADI < 4cm AB GL ELADI 
IBDI — x ICDI — 10cm 
B x D 8-x Cc BOX IBCI < İcm 
B 1 Cc 10 D 
|AB| JAD| 45 cm 
Yukarıdaki verilere göre, oranı kaçtır? N 
|AC| Yukarıdaki verilere göre, ABI kaç cm dir? 
A)1 B) v2 Cc) v8 D)3 E) 3v2 A)3 B)4 C)5 D) 5v2 E) 6 


XX JYe $$ 


>>> Özel Üçgenler 











7. BAC dik üçgen 
(BAJ 1 (ACI 
(FEJ 1 (BCJ 
IBDI  IDCİ 
IBE| - 6 cm 
IFE| -38 cm 
el 
m(ÂBG) — 60” 
Yukarıdaki verilere göre, IACI kaç cm dir? 
A) 6v3 B) 64-3 C) 6343 
D) 12 E) 123 
8. a ABC bir dik üçgen 
b ve c tamsayıdır. 
b 
G 
B a Cc 
a? - 19 olduğuna göre, b? * c? toplamı aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 
A)19 B)38 C)49 D)181 E) 361 
9. A ABC bir üçgen 
IBC| -3v3 cm 
riley. 
m(ÂBÜ) — 759 
4N ÖN MÇAGB) - 45: 
B 38 C 
Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 
A) V38 B)3Y6 Cc) ll D)3V2 E) nz 
> 245 


Zirve 


11. 


12. 


Test—1 £££ 
A ABC bir dik üçgen 
ii (BHI 1 (ACI 
” JAB| 7cm 
IBC| 9cm 
JAH| —x 
B 9 
İHC| —y 


Yukarıdaki verilere göre, X oranı kaçtır? 


7 21 32 56 49 
> — GC — D) — E — 
N 9 2 35 ) 41 ) 63 ) 81 
A IBAJ 1 (ACI 
) 
< (ADI 1 (BCJ 
JAD| 6cm 
IBD| —x 
| 
B X D YyC IDC| Yy 
Xx *y2-97 


Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir? 


A)12  B)13 


C) 14 


D)15 Oo E)16 


BAC dik üçgen 
(BAJ 1 (ACJ 
(AHI 1 (BCJ 
|AC| — 2JAB| 
B Ti c |BC| 20cm 








Yukarıdaki verilere göre, AH uzunluğu kaç cm 
dir? 


A) 1 B) 6 Cc) 8 


< NS << 






1. Çevresi 16 cm olan bir ABC üçgeninin kenar- 


ları arasında (a - c)? - b2 - 96 bağıntısı varsa 
üçgenin b kenarı kaç cm dir? 








A)7 B) 6 Co) 5 D) 4 E)3 
2. A ABC bir 
eşkenar üçgen 
(AHI L (BCİ 
& (BDJ 1 (DC) 
a 
B H Cc 
e JAH| 
Yukarıdaki verilere göre, (DAİ oranı kaçtır? 
A)2 B)3 C) 28 D) V3 E) v2 
3. A ABC bir üçgen 
(ABI 1 (BDJ 
xB A, D, C doğrusal 
noktalar 
B z |BD| — |DG| —x 
< |AB| — x/3 
C 
i DM - JAD| 
Yukarıdaki verilere göre, (BCJ oranı kaçtır? 
A1 B) 2 c) m D2B 3 
>> Ws > 





Zirve 








ÖZEL ÜÇGENLER 





A ABC bir üçgen 
(BC| > 4V2 cm 
m(B) — 1059 
m(Ö) — 459 
105 
NA sp, 
B 4 Gc 


Yukarıdaki verilere göre, AB uzunluğu kaç cm 
dir? 


A) 6 B) 7 c)8 D) 9 E) 10 





A BAC dik üç- 
g gen 
(AHI 1 (BCJ 
m(B) — 159 
ya D JAH| <4cm 
B H Cc 
ii z IBH|4*|HC| 
Yukarıdaki verilere göre, (BHİ.İHGİ oranı 
kaçtır? 
A) 1 B)2 Cc)3 D) 4 E)5 
, A BAC bir dik 
üçgen 
i b /BC| <a 
JAC| <b 
JAB| —c 
B a C 


ABC üçgeninin kenar uzunlukları arasında 
a2 * 80 — (b * c)? bağıntısı bulunduğuna gö- 
re, ABI. ACI aşağıdakilerden hangisidir? 


EE In ££ 


>>> Özel Üçgenler 





17. A ABD bir üçgen 
D (ABI £ (BCJ 
|BC| <6cm 
5 
5 
B 6 Cc 


Yukarıdaki şekilde |AB|—-|BD|—|DC|—- 5 cm 
olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


A YO BVİ C 2/5 Da E)6 


8. a JAB| 43 cm 
|CD| — V8 cm 
4y3 NN PN 
m(B) - mp) — 90* 
BŞ m(&) — 150* 
VA (| 


c 8 D 
Yukarıdaki verilere göre, |AD| kaç cm dir? 


A) 11 B) 10 C) 9 D)8 E)7 








9. (ABI 1 (BDJ 
M(BAĞ) — 60* 
JAB| 4/3 cm 
(BD| 7cm 
|CD| 5cm 
B 7 D 
Yukarıdaki verilere göre, |AC| — x kaç cm dir? 
A)3Y3 B) 4v3 C)4 D) 5 E) 6 
>> 26 5 


Test-2 £££ 


ABC dik üçgen 


10. a 
JAC| 12cm 
D İDE| 3cm 
12 
B E Cc 


Yukarıdaki verilere göre, |CD|2 4 |AE|? işle- 
minin sonucu kaçtır? 


A)36 B)8i C)153 D)225 E)364 


ABC bir üçgen 


1 Pa 
m(ACB) — 459 
122 (BC| 7cm 
x 
|AC| - 12/2 cm 
ON 
B 7 C 


JAB| —x 





Zirve 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| — x kaç cm dir? 


A) 13 B) 12 Cc) 10 D) 9 E)5 





12. A (AB) 1 /BCJ 
45” M(BAĞ) — 459 
İ |BE| < V&cm 
D JEC| -4V2 cm 
z |ED| 5cm 
BYE E ay? C 


Yukarıdaki verilere göre, |JAD| — x kaç cm dir? 





A) 6 B) 7 Cc) 8 D) 9 E) 10 


< ws << 








ÖZEL ÜÇGENLER > 








1. A BAC bir dik 
üçgen 
5 (IBAJ 1 J4c) 
IDAl — IDBI 
245 IDCI — 2/5 cm 
B A7 c İBCIi-2y/17cm 


Yukarıdaki verilere göre, ACI kaç cm dir? 


A)2 B)3 Cc) 4 D) 5 E) 6 


m(BAĞ) - m(GAb) 
(ACI 1 (BCJ 
(ABI 1 (DEJ 
ACI — |CD| 


ADI - 6V3 cm 





Yukarıdaki verilere göre, IBE| — x kaç cm dir? 


A) 1 BV2 OY DB EVE 


ABC bir üçgen 
135 M(BAĞ) — 1359 


m(ÂCB) — 159 
19 
B Cc JABİ — 10cm 





Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 5(V3 4 1) OB) 10(V3 4 1) 
D) 10(V3 4 2) 


C) 5(V3 4 2) 
E) 10(V3 * 3) 


>> NM >» 








dirve 








4. A BAC dik üçgen 
(AHI 1 (BCJ 
3 |AB| -2JHCJ| 
|BHJ <2cm 
B 2 H C 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 


A)3 B) 4 c)3y2 D) 33 E)6 


ABC eşkenar 
üçgen 
m(BDE) - 759 
IDC| «6cm 





Yukarıdaki verilere göre, |AD| -x kaç cm 
dir? 


A) 23-2 B) 33-3 C) 4/3 -4 


D) 6vV3-6 E)3v3 


6. ” 
Lİ 
12 
B H D 6 G 


LABJ 1 JACI, TAHI 1 JBCJ, m(HAD) — mat) 
JAC| 12cm, JDCJ| < 6cm 





Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 


A)5 B) 6 C)8 D) 9 E) 10 


LE 971 #/ 


>>> Özel Üçgenler 


7. A BAD dik üçgen 
| (BAJ 1 (ADI 
A5 (ACI 1 (BD)J 
JAB| - 4V5 cm 
B Cc 16 D |CD| - 16 cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AD| kaç cm dir? 


A)17 B)a/s Cj)sV5 D)10v/3 E) 12v3 


8. , ABC dik üçgen 
(BC| <a 
b |AC| <b 
i |AB| -c 
2 
— 42b4c-15 
B a ç btc 
Yukarıdaki verilere göre, |(AC| — b kaç birim- 
dir? 
A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 
9. K KLM bir üçgen 
INHJ 1 (KMJ 
IKL| - 2/6 cm 
2y6 
AH INM|  2v3 cm 
INH| 3cm 
A m(KLM) — 45» 
L N 2B M 


Yukarıdaki verilere göre, |KM| kaç cm dir? 


A) 8 B) 4v3 C)4 D) 6 E) 3v3 


> 285 








Zirve 


10. 


12. 


Test—3 £££ 


G BAC bir dik üçgen 
(CAJ 1 (BAJ 
JAB| -8cm 
ICD| < 9cm 
a JAD| —xcm 
Gi BD| — (X * 4) cm 
E 5 » İBDİ- #4) 
Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir? 


A)25 B)24 C20 Dir E15 





Yukarıdaki verilere göre, |AB| * |ED| toplamı 
kaç cm dir? 


A)18 B)9VY38 C)16 Ds E)6y3 


A ABC bir üçgen 
JAB| — |DG| 
Meri (ADI 1 (BG) 
|IBD| 4cm 
JAG| > V84 cm 
B 4 D Cc 


Yukarıdaki verilere göre, |AD| kaç cm dir? 


A) 6 B) 5 Cc) 4 D)3 E) V7 


< Is <<< 





ABC dik üçgen 
(ABI 1 (BCİ 
(BDJ 1 (ACI 
(DEJ 1 (BCJ 
(EF) 1 (ACJ 
(FKI 1 (BGJ 
m(ÂCB) — 30* 








JAB| — 16 cm 


Yukarıdaki verilere göre, |KF| — x kaç cm dir? 


A) 6 B) 63 c)8 D) 9 E) 9/3 


2. A BAC dik üçgen 

(AEJ 1 (BCI 

ICAJ 1 JABJ 

(BD| < |pcj 
İk |AD| > 10 cm 2 
Mağ E “ JEp)-6cm OR 

Yukarıdaki verilere göre, AC uzunluğu kaç cm 

dir? 


A5 B)8 osb Do Eto 


3. D ABC ve ADC 
birer dik üçgen 
(BH) 1 JACJ 
(DKI 1 JACI 
JAH| <3 cm 
|KC| 3cm 
IHKİ| 9cm 


Yukarıdaki verilere göre, |BH| - |DK| topla- 
mı kaç cm dir? 





A6 B8 10 D11 E) 12 


ÖZEL ÜÇGENLER 


A ABC bir dik üçgen 
|AB| < >xcm 
li |BC| — (4x-1) cm 
|AGJ — (4x * 1) cm 





B 4x-1 Cc 


Yukarıdaki verilere göre, ABC dik üçgeninin 
çevresi kaç cm dir? 


EBC ve ADC 
dik üçgenler 
(BC) 1 (CDJ 
IBC| < 5cm 
(BE| 5cm 
(AD| 10cm 





Yukarıdaki verilere göre, |AB| - x kaç cm 
dir? 


A) ay5 B) v89 G) 213 
D) 5v5 E) v83 
il (ABI 1 (BG) 
(AHI 1 (CDJ 
JHAD| - 4/3 cm 
JCH| 9cm 
(BC| < 10cm 





m(HAD) — 30* 
Yukarıdaki verilere göre, |AB| -— x kaç cm dir? 


AS Bio GOs4&5 Dek E)16 


Zf 99 4F# 


>>> Özel Üçgenler 


Test—-4 £££ 








7. a (ABC bir üçgen 10. 
IBDİ — JDEJ 
JEF| — JAF| 
> e mĞ)*mfA -90 
IFC| <3 cm 
IDC| 4cm 
Br eğ 4 G 


Yukarıdaki verilere göre, |BD|? - (AF|2 top- 
lamı Kaçtır? 


Pay 


8. A m(B) < 30* 
JAD| — |DGJ 11. 
İDE| < 1cm 





w 
B C E 
N 
Yukarıdaki şekilde; m(BAE)-m(E)-m(6)— go“ 
olduğuna göre, AB uzunluğu kaç cm dir? 
A) 5 B) 6 G7 D)8 E) 10 
9. A ABC bir üçgen 12. 
(5 pN 
759 M(A) — 75* 
12 m B) 60“ 
JAC| 12cm 
460 
B G 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 


A) 26 B) 3v6 C) 4v6 


>> 30 > 


A ABC dik üçgen 
(ABJ 1 (BC) 
JAF| — |FB| — |FE| 
JEC| <3.cm 

F 5 - 
IDC| <icm 

3 
B D 1 GC 


Yukarıdaki verilere göre, AE uzunluğu kaç cm 
dir? 


A8 B12 C16 D20 E24 


(AHI / BC| 
m(HAĞ) - 309 
|HE| 2cm 
JEC| <2cm 





B D Cc 


Yukarıdaki şekilde m(BAĞ) - mf) < 90 ol- 
duğuna göre, |BD| kaç cm dir? 


A)3Y8 B48 CS5B D6eB E6 


m(Â) - m(6) — 90" 
JAB| — JBCJ 


Mo 


m(ÂBE) — 60* 


>6j 
w)j>5 


— AD 
Yukarıdaki verilere göre, > oranı kaçtır? 


A) v3 pp g3 m2 3/3 


3 


«< v << 








ÖZEL ÜÇGENLER > 





ABC bir üçgen 
JAB|-(2vy3—2) cm 


m(ÂBE) — 309 


> 


NE 
x ———c m(ÂCB) - 159 


Yukarıdaki verilere göre, |BC| — x kaç cm dir? 


23 41 B2B4*2 . Ca 
D) 38 © B6 
2. A ABI 1 (BC) 
|AC| < 10cm 
|AD| -3y5 cm 
10 İDC| 5cm 
En 
B D 5 C 


Yukarıdaki verilere göre, AB uzunluğu kaç cm 
dir? 


A)3 B) 4 C) 5 D) 6 E)7 


12 





B GC 


m(Â) — 909, (AB) 1 JECİ, (BDJ 1 fpgj 
JAD| 9cm, |AB| - 12cm 


Yukarıdaki verilere göre, DC uzunluğu kaç cm 
dir? 


A)20 B)18 C)16 D1i4 E10 


> WS > 





Zirve 








NN IN, 


mA) — m) — 809, mb) — 45» 


(BC| 2cm, JAB| <4cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AD| kaç cm dir? 


A) 10 B) 9 Cc) 8 D)7 E) 6 


a  AGBdik üçgen 
: i 
H (BCJ 1 (CAJ 


(CHJ 1 JABJ 

(BC| — V2JAG)| 
B c JAH| s2em 
Yukarıdaki verilere göre, HC uzunluğu kaç cm 
dir? 


A2/2 B4 C6 Da Es 


BAC ve BCD 
dik üçgenler 
(AB| 6cm 


m(ÂBD) — 459 








m(BDO) — 759 


Yukarıdaki verilere göre, |BC| — x kaç cm dir? 


LE 191 EE. 


>>> Özel Üçgenler 


7. 


Test—-5 £££ 





A ABC dik üçgen 10. A BAC dik üçgen 
: 23 (CDI açıortay (AHI 1 (BC 
(BAJ 1 (AG) JAH| 8cm 
JAF| — |FEJ 
(BE| - JECj |BC| — 20cm 
B E Cc B H Cc JAB) > JAC) 


p ———X—İ |JAD| <2 3cm 
Yukarıdaki verilere göre, HC uzunluğu kaç cm 


Yukarıdaki verilere göre, |BC| - xkaç cmdir? dir? 
A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 17 A) 16 B) 12 G) 10 D6 E4 
A 
A 
© da ABC dik üçgen 
(ABI 1 (BCI 
AD| 6cm 
A 3 ii 
Cc D JAC| <8 cm 
CBD ve BAD dik üçgenler, IDC| 3cm 
Pi e 
m(DAB) — m(DBG) — 90”, n 
4 e g B D 3 C 
işa a 
m(BDC) < m(ADB) - 309 iş 
Yukarıdaki verilere göre, BD uzunluğu kaç cm 
Yukarıdaki verilere göre, is oranı kaçtır? dir? 
19 18 19 19 18 
Mm, ee De 5 
AZ B3 OY3 Days pye 6 7 3 2 5 
A ABC dik üçgen 
D A pa A 
Ni ALİNCA 12. D m(D) - m(B) - 90“ 
D IDEJ 1 (BC) © ) 
©» m(DAB) — 60“ 
Lee © scl —2.j6pj 
İDE| <6cm (AB| -8cm 
pi 2 
B 4 E Cc 
Yuk”ıdaki verilere göre, |AD| — x kaç cm dir? 
ri Yukarıdaki verilere göre, |DC| kaç cm dir? 
A) e B) 3y13 o 513 
A) v3 B) 2v3 Cc) 33 
5y13 
e UNİ D) 43 E 68 





>32 > < IYs << 






ABC bir üçgen 
(AHİ 1 (BCI 
m(ÂBE) — 30* 
|AB| 24cm 
JAG| - 15cm 
|HGC|J —Xx 


<) o 
B H 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 6 B)8 Cc) 9 D) 10 E) 12 


B 3 D 13 Cc 


Yukarıdaki şekilde; ABC bir üçgen, |ADJ 1 JACI, 


IBD| 3cm, |DCJ — 13 cm, JAC| — 3v13 cm 
dir. 


Buna göre, |AB| —x kaç cm dir? 


A9 B)vVs3 C)2v/21 D)V85 E) v86 


3. A ADC bir üçgen 
/ ABC bir eşkenar 
6 dp 
m(BAD) — 159 
JAC| 6cm 
D x B GC 


Yukarıdaki verilere göre, |DB| — x kaç cm dir? 


A) v2 k1 B)V3 42 C) 23-1 
D) 3v3-3 E) 4v3 4-2 
XX»  IYS  »> 


ÖZEL ÜÇGENLER 





4. A BAC dik üçgen 
ICAJ 1 (ABI 
yz (BD| - 2 |DGj| 
JAB| - JAD| 
Ni e € Jacj-6y/Zcm 
Yukarıdaki verilere göre, AB uzunluğu kaç cm 
dir? 
A)2 B) 4 C) 6 D) 8 E)5 
5. â m(â) — 90“ 
© m(B) — 159 
4 JAG| <4cm 
v 
> 
,5 
a 
B Cc 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 


A) 4v3 B)8-*-8v3 C) 8v3 


D) 16/3 E84-4v3 


6. Çevresinin uzunluğu 2 cm olan ikizkenar dik üç- 
genin bir dik kenarının uzunluğu kaç cm dir? 


A)V2 —1 B)2-y/2 gi. 
yz E)3-y3 
LEE 19 EE 


>>> Özel Üçgenler 
1. 
s2 


45“ 
- B 'C DD: E 





Yukarıdaki verilere göre, AE 
“ dir? 


A)2.3 B)2.5 C)2v6 


20 15 


B. D 4 C 


ABD bir üçgen 


(ACI L (BEJ 
JAB| - 6V2.cm 
(BG| <2 JcD| 
m(E) 4m 


m(BAD) — 90* 


uzunluğu kaç cm 


D) 3v2 


BAC dik üçgen 
(CAJ 1 JAB| 
JAB| < 20cm 
JAC| < 15cm 
IDC| 4cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AD| kaç cm dir? 


© » 


EE) 


B 12 C 


m(BAĞ) — 90* 


m(ADB) — 60* 


JAB| — JACJ 
ACI // (DBJ 
|BC| — 12cm 


Yukarıdaki verilere göre, (AD| kaç cm dir? 


A)6V2 B)3V/6 C)4v6 


>>34 55 


D)8 E)8V6 


E) 4v3 








Zirve 





Test-6 EEE z 


10. A  ABCve ABD 
birer dik üçgen 


m(ÂBG) - 30" 





Yukarıdaki verilere göre, ED oranı kaçtır? 


1 1 1 v2 2 
A)— B)—— 0— D)—— E) — 

— ) > NE En 5 

11. a © ACBdik üçgen 

ADE eşkenar 
D üçgen 
E 3JAD|-|JDB| 
IDC) <2V3cm 
B Cc 


Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir? 


A4 B)4V8 Ce Ds E)8 


12. ABC bir üçgen 
JAC| — JBC| 
m(ACB) — 30* 
IDFJ 1 (ACI 
(DEJ 1 (BG) 

2 İDE| 2cm 
- |İDF| 3cm 

Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir? 





C) 5v3 D) 10 E) 15 


< IS <<< 


 m(AEB) - 1059 


KE 





60 cm uzunluğundaki bir tel bükülerek bir dik ke- 
“nari 20 cm olan dik üçgen elde ediliyor. 


Buna göre, bu dik üçgenin hipotenüs uzun- 
luğu kaç cm dir? 


A) 15 


B) 16 


A ABC eşkenar üçgen 
(PDJ L (AD 

(PHJ 1 (BCJ 

(PEJ 1 (AE 

IPD| 4cm 

IPH| 3cm 

IPE| 5cm 
Yukarıdaki verilere göre, |JAC| kaç cm dir? 





Zirve 


A)3V3 B)4W3 Cs De E)9 


A ABC bir eşkenar 
43 üçgen 

F AFC dik üçgen 
(DEJ 1 (AB| 
(DFJ 1 (AC) 
(BD| — |DCj 


JAF| -4V3 cm 


Yukarıdaki verilere göre, |ED| -- |DH| toplamı 
kaç cm dir? 


A) 4v2 B) 4v3 C) 6v3 


D) 8v3 E)3Y3 2 


>> Ns > 


5. 


ÖZEL ÜÇGENLER 


. İ 
Bir eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğu > om. 


alanı V3 cm? dir. 


Buna göre, a sayısı aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 


AZ B) 1 oz D)2 E) > 


ABC bir üçgen 
ADC ikizkenar 

dik üçgen 

m(BDE) — 150* 
|(AD|<|DB||DC| 
JAC| - 4V5 cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 


A 
4v5 
EN 
B G 


A) 3v21 B) 2v30 C) 3v30 


D) 421 E) 4v30 


A © — ABCbir 
ikizkenar üçgen 
JAC| < |BC| 
JEFI 4 TACI 
(EDİ 1 (BCJ 
A m(ACB) — 45* 

Fİ 1 

lED| 2 

JAC| < i2cm 
Yukarıdaki verilere göre, |EF| kaç cm dir? 


A)2.2 B)3V/2 C)aV6 Daye E)6 


& 35 « 


>>> Özel Üçgenler Test -7 £E£ 


























ÜÇGENDE ALAN 
7. A ABC bir üçgen 10. A ABC eşkenar 
(BDI 1 JAEJ 6 üçgen 
DAVE JEA| — JEB| N N IDEJ 1 JEF| 
IE ne (Er /18c) İm (ADJ açıortay N ABC bir ikiz- 
: e > JEC| 4cm JFA| -6cm N (AB) 1 (BoJ kenar 
JAC| — V65 cm B 2D C 1BD| > 2cm MÜDE ADİ dik üçgen 
Yukarıdaki verilere göre, |BD| - x kaç cm pa pa IEFI L 1EGİ 
dir? Yukarıdaki şekilde ABC eşkenar üçgen oldu- M(BAD) - m(BCA) (DFJ 1 (BCJ 
> vi <- 2-2 (Ng 
ğuna göre, m(EFD) — x kaç derecedir? BE 
A2 BaZ2 Ca D3 EA. 
A)30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 60 A JAB|—JAC|— 10cm JHFJ — 4v2 cm 
D Yukarıdaki verilere göre, taralı alanlar toplamı 
MİRBE kaç cm? dir? 
Yukarıdaki verilere göre, ( ) oranı kaçtır? 
) A) 24 B) 26 C) 28 D) 30 E) 32 
A)2 Bi c)3 D) e E)4 
8. A ABC eşkenar üçgen z — 
(KDI // TABİ 
4 DE IKFI L (ABI 11. A ABD bir dik üçgen 
(KEJ 1 (ACJ 
|KD| - 6cm |CD| — 5(V3 — 1) cm 
< 
IKF| < VB cm i m(BDA) — 459 ” 
B D Cc 
|IKE| - 23 cm 5 m(GAD) — 15» /> 
Yukarıdaki verilere göre, ABC eşkenar üçgeni- B C 2. Bir ABC ce üçgeninde hipotenüse w YERSEN wv g 
nin çevresi kaç cm dir? 6 cm, hipotenüse ait yüksekliğin hipotenüsten Pp 
> .. . 2 İn Sur 
Yukarıdaki verilere göre; |AC| —x kaç em dir? ayırdığı parçaların kareleri toplamı 124 cm? veri- ON 
A)12 B)24 C)36 D48 E)s4 iyor. B 5 c 





9. A ABC eşkenar 
üçgen 
D —— 
M(BDÜ) — 759 
759 
6 IBD| 6cm 
B X G 
Yukarıdaki şekilde ABC eşkenar üçgen oldu- 
ğuna göre, |BC| - x kaç cm dir? 
A)2 42/3 B)3 23 34-33 
DE 3 E2433 
>> 36 5 


12. 


A)5 p 2 OSNYM3 D)10 E)12 


A ABC eşkenar üçgen 
İDEJ 1 JEFJ 
İDE| — JEF| 
F 
e (BC| —(4-42V3) cm 
Pu 
m(BDE) — 90“ 
B E G 





Yukarıdaki verilere göre, |DF| kaç cm dir? 


A2 B28 4 D2k5b 


< VS <<< 


Buna göre, A(ABC) kaç cm? dir? 


A)36 B)40 C)42 D)45 E)46 


3. A (ACBbirdik üçgen 
(ACI 1 (BCJ 
|AC| — 3JBD| 

> JAB| - 15cm 
IDC| 5cm 
Gİ 
B D 5 G 


Yukarıdaki verilere göre, A(ABD) kaç cm? dir? 


A8 B)10 C)12 D16 E24 


>> NS > 


|AB| 6cm, |BCJ < 14cm 


Yukarıdaki şekilde m(BAĞ) — 120 olduğuna 
göre, ABC üçgeninin alanı kaç cm? dir? 


A) 14v3 B) 15v3 C) 16v3 


D) 18v3 E) 24v3 


Alanı 18 cm? olan ikizkenar dik üçgenin hipo- 
tenüsüyle eşit uzunlukta kenarları olan eşke- 
nar üçgenin alanı kaç cm? dir? 


A) 36 B) 18/3 C) 1283 


D) 3 E) 6/3 


<7 «< 


>>> Üçgende Alan 





ABCD bir dörtgen 
(ACI ve (BDJ köşegen 


7. A B 


M(ÖEĞ) — 120” 








JAE| <3cm 
D CİEB| -4cm 
JEC| 7cm 
İDE| 8cm 


Yukarıdaki verilere göre, A(AED) * A(BEC) 
toplamı kaç cm? dir? 


A) 10v3 B) 123 o 1343 
D) 14/8 E) 15/3 








8. 
(BAJ 1 JACI m(BDE) < 
|ED| 22cm |BC| < 4cm 
Yukarıdaki şekilde M(BCA) — m(ECD) — 30“ 
olduğuna göre, A(ACE) kaç cm? dir? 
A) 12 B) 9 Cc) 6 D)3 
9. ABCD bir 
dörtgen 
(BEJ / (DG) 
(BAJ 1 (ADJ 
(AB| -8cm 
Yukarıdaki şekilde; Alan(BCE) — 16 cm? oldu- 
ğuna göre, |DE| - x kaç cmdir? 
A)8 B) 7 C) 6 D) 5 
>> 38 5 








Test-1 £££ 
10. A — ICELJADI 
JAC|— 8v6 cm 


8/6 |BC|- 24cm 


B—x—-D G 


Yukarıdaki şekilde; E noktası, ABC üçgeninin 
çevrel çemberinin merkezi olduğuna göre, 
|JBD| -x kaç cm dir? 


A) 6 B) 43 C)7 D) 5v2 E)8 


ABC bir üçgen 
ICDJ açıortay 
TAEJ 1 JBCJ 
|HE| 4cm 


Yukarıdaki şekilde; m(BAE) - m(EAG) — 45* 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A)48 132/2 B)42432/2 C)364 329 


D) 36 4 24y2 E)32 4 24y2 


ABC ve EBD 
birer üçgen 

JAE| 6cm 
JEB| 9cm 
(BC| 6cm 





D 


Yukarıdaki şekilde; A(AEF) — A(FCD) olduğu- 
nagöre, |CD| -x kaç cm dir? 


A)3 B) 4 C) 5 D) 6 E)8 


—<&£ WS EEE£ 











1. A ABC bir üçgen 
JAR) 1 (DEJ 
(DEJ // (BCI 
— EA JAE| > JEcİ 
|JAF| 4cm 
(BC) — 10cm 
B 10 C 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABE) kaç cm? 
dir? 


A)24 B)20 C)18 D)1i6 E)15 


2. A ABC bir dik üçgen 
ICKI 1 (BDI 
JAD| — |BDJ — |JBCJ 
|CK| < 6cm 
2 z 
N 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A) 20v3 B) 24v3 C) 27v3 
D) 32.3 E) 36v/3 


BAC bir dik 
EN üçgen 
IBAJ 1 JACI 
ÇE (BEJ 1 JADJ 
JAD| — |DC 
B D c |BE| 4cm 
JAC| <8 cm 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


323 
3 


w 





A)32 B)20V3 C)16 D123 E) 





SES JYe 


ÜÇGENDE ALAN 








A ABC bir üçgen 
JAD|-|DC|<|BC| 
|BDJ 12cm 

5 85 o Jacj-8y5cm 
12 
B Cc 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A)42 B)G4 C)J88 D)96 E)100 


AFC bir üçgen 
(BEJ / IFCI 

- JAD| < |DFİ 
A(EBC) — 10 cm? 
A(ADE) — 14 cm? 





F Cc 
Yukarıdaki verilere göre, A(DBE) kaç cm? dir? 


A)20 B)15 C12 Ds B4 


A ABC bir üçgen 
JAB| > |JACJ - 10cm 
(BC| -12cm 


Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin iç te- 
ğet çemberinin yarıçapı kaç cm dir? 


A)2 B)3 C)4 D) 5 E)6 


>>> Ücgende Alan 















































Test-2 ££ — 
<< ÜÇGENDE ALAN > 
7. TABI /TECİ 10. 
A si 
LADI 1. JCDI 5 1. BAC bir dik üç- A ABC bir üçgen 
e pe 
6 a 
ICD| 4cm B a |AB| - 6/3 cm m(ABb) - 75 
JAC| < 16 cm 
m(DAĞ)— 60 m(ADC) — 150" 
A D N 
G m(BAbD)— 30* B 4 D c |BD| <4cm 
Yukarıdaki verilere göre i2Ej oranı kaçtır? Yukarıdaki verilere göre, A(ABC) kaç cm? dir? 
Yukarıdaki verilere göre, A(BEC) kaç cm? dir? BAC dik üçgeninin kenarlarına üç tane eşkenar lir gere) (BD : , 
” üçgen çizilmiştir. 
A)8 B) 10 C) 12 D) 15 E) 16 
#)8 Bi G8 D)9 E) 10 S,, S, ve S, bulundukları bölgelerin alanları 5 8 8 da 
olmak üzere, S, t S, nin toplamı aşağıdakiler- Az 8) 2 o) 3 D) 5 Na 
den hangisidir? 
7 
AS, B)2S, C)3S, D)5S, E)4S, 
8. A ABC ikizkenar üçgen 
al ei A ABC bir üçgen 
DB| - 2)FC 
7 Mi JAE| — 2JAD| 
- 2JE e 
- JBE| JEC| 2. A BAC dik üçgen : |AB| <8cm 
E D, E ve F iç teğet 
EN D çemberin değ- E |(AC|9cm 
S me noktalarıdır. — 
B i j MLBE) ğ 11. ABC bir üçgen (BF| 6cm t 
Yukarıdaki verilere göre, AFET) oranı kaçtır? K,L, M kenarların BE 'E 8 c İFC| 8cm N N 
orta noktaları SR m B 
Yukarıdaki dik üçgende m(BAC) — 90“ olduğur- 
AZ Bİ 3 p8 g8 |KL| 6cm e A e . ) Yukarıdaki şekilde; A(ABC) — 3.A(AED) oldu- 
iz Biz ir iş Bş MEL OPS Siteteğ Ne ğuna göre, |AD| kaç cm dir? 
IKM| 5cm 
e A) 24 B) 30 Cc) 32 D) 36 E) 48 A)2 B)2â g3 D) 3Vâ E)4 
Yukarıdaki verilere göre, A(ABC) kaç cm? dir? 
9. 
A) 18v6 B) 20v6 GC) 24v6 
D) 28v6 E) 32v6 
> A EELSEŞRİ öv ABC bir üçgen 
(ACI L (LDJ (ACI L (DEJ 
K L 
< - z v (AB| - 8cm JAD| - 3cm 
Xx 
JAC| <8cm DC| < 6cm 
ABC ve BDE birer üçgen, JAD| — 4 birim, D ei 
|BD| — 8 birim, |BCJ| - 6birim, |CE| —x İDE| < 4cm 
B c B E G 
Yukarıdaki şekilde A(ADF) — A(FCE) olduğu- 12. K iliski E Z iğ 
5 e irimdi . Kenar uzunlukları 4 cm, 5 cm ve 6 cm olan üç- ' * ceki Z ğ 
na göre, |CE| — x kaç birimdir? genin iç teğet çemberinin yarıçapı ile ni Yukarıdaki şekilde |KD| * |DL| - 7 cm Yukarıdaki şekilde 3 (BEL > |EC| olduğuna 
çemberinin yarıçapının çarpımı kaçtır? olduğuna göre, şeklin tüm alanı kaç cm? dir? göre, A(ABC) kaç cm” dir? 
0” Biz e DE Dz B C) 22 D) 24 E) 26 
ii i A)2 B) 4 C)6 D)8 E) 10 A)28 B)32 C)J86 D)42 E)56 A) 18 ) 20 ) ) 
> 405 EE WS LEE SX YS > EE ü1ıX<&£ 


>> Ücgende Alan 























Test-3 £££ 
E. ABC eşkenar üçgen 10. A N ABC bir üçgen 
(ADI açıortay (BDJ- 1Bc| 
(ABI // (ED| 
JAEJ — 4cm İDE| — 2JAE| 
|EC| & 5V3 cm 
B D Cc 
ir s.., A(ABC) 
Yukarıdaki verilere göre, ———— oranı kaçtır? 
ABC eşkenar üçgeninde EDC taralı alanı kaç yi A(DEC) Ni 
cm? dir? | g g 10 1 
A)2 Be C) 5 D) — E) — 
A)J9 B) 12 C) 14 D) 15 E) 18 a z 
11. ABC bir üçgen 
(AHI L (HC 
8. a ABC dik üçgen il 
: (BEJ 1 JACIJ 
(ABI 1 (BC) 
JAC| - 15cm 
(BD| < |DC| 
IHB| <6 cm 
lAE| — |EB| E m 
5 i IBC| 6cm 
A(BED) -6cm? NN a > 
Yukarıdaki verilere göre, 1BE| > x kaç cm dir? 
B D Cc 
i 18 
Yukarıdaki şekilde A(BED) — 6 cm? olduğuna AZ 5 v8 4 e > 5 
- göre, ABC dik üçgeninin alanı kaç cm? dir? 
AZ B)18 C)24 D28 E)30 
A ABC eşkenar 
üçgen 
AEC ikizkenar 
5 dik üçgen 
. ABC bir üçgen (AET 1 JECİJ 
2JAD| - 3JDCJ 
5İEF| — 2J8C| ” 
A(ABC) — 100 em? Yukarıdaki şekilde; AÇ(AEC) — 16 cm? olduğu- 
nagöre, |BE| -x kaçcmdir? 
A) 4(V3 — 1) B) 3(V3— 1) C)2v3 
Yukarıdaki verilere göre, A(DEF) kaç cm? dir? 
y3 
A)15 B)16 O17 D18 2 D) Y8 EE gn 
> 5 < IYS £££ 





1. A ABCD bir dörtgen 
4 JAB| - 62cm 
62 İDC| 8cm 
e 
D m(BAĞ) — 45“ 
B - 
z m(ACD) — 30” 
p 
c 
ei . o A(ABC) 
———— r? 
Yukarıdaki verilere göre, A(ACD) oranı kaçtı 
1 3 5 
— B)1 C)— D)2 E)— 
Az B 5 ) IŞ 
2. A ABC bir üçgen 
m(ÂBE) < 90* 
6 6v3 |(AB| 6cm 
(AC -6/8cm 
Le e İN 
B c MACB)-30 
Yukarıdaki verilere göre, A(ABC) kaç cm? dir? 
A) 123 B) 15v3 C) 18v3 
D) 243 EB) 36v3 
3. 
B KD c 
ABC bir dik üçgen JAHJ 1 (BCJ, JBDJ — JDC| 
JAB| — 15cm, JAC| -20cm 
Yukarıdaki verilere göre, A(AHD) kaç cm? dir? 
A) 21 B)28 C)30 D)32 E)36 
>> MY >» 


4. 






ÜÇGENDE ALAN 








A ABC eşkenar üçgen 
IDEJ // TACI 

(EF) / ABI 

IDFJ 1 ŞEF| 

IDF| - 4V3 cm 








Yukarıdaki verilere göre, A(ABC) kaç cm? dir? 


A) 243 B) 283 Cc) 32.3 
D) 36v3 E) 408 


A ABC bir üçgen 


M(AGB) — 45» 
(BC| 7cm 
> JAB| - 13cm 


EN 


B 7 C 


Yukarıdaki verilere göre, A(ABC) kaç cm? dir? 


A)32 B)36 C)42 D)48 E)52 


D (BAJ 1 JACI 
(BDJ 1 (DGJ 
JAE| <3cm 
IBA| 4cm 
BE ABEC) 20 cm2 





Yukarıdaki verilere göre, |DC| kaç cm dir? 


A)5 B) 6 Cc) 7 D) 8 E) 9 


EE 41 £ 


>>> Üçgende Alan 


7. A ABC bir üçgen 
JAC| < 10cm 
|BC| 8cm 


A(ABC) — 20 cm? 


B 8 G 


Yukarıdaki verilere göre, m(ACB) kaç derece- 


dir? 


A)15 B)380 C)45 D6O E)75 





8 | ABE ve DBC 
birer dik üçgen 
(ABI 1 (BG) 
JAD| -4cm 
(DB| 8cm 
(BE| 5cm 
B 5 E 10 ie |EC| — 10cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı üçgenlerin çev- 
relerinin toplamı kaç cm dir? 


A)37 o(B)39 C)40 D42 a4 


ABC eşkenar üçgen 
(FEJ L (BAJ 

(FDI 1 (ACJ 

JAFJ açıortay 

JAB| >8cm 





B F G 


Yukarıdaki verilere göre, A(AEFD) kaç cm? dir? 


A) 6/3 B) 8y3 G) 12y3 


D) 16y3 E) 18v3 


>> a4 > 


Zirve 


Test-4 £££ 


10. 





B K G 


ABC üçgen (LMJ| L (MCI, (LKJ 1 (BGJ, 

ILK| 3cm, |LM| <4cm, |BGC| -8cm, 
JAC| - 6cm 
Yukarıdaki verilere göre, A(ABC) kaç cm? dir? 


A)24 (o B)26 G) 30 D) 36 E) 48 


11. F (ABI 1 (BC) 
A (ACI 1 (BFJ 
NE (BC| - |Fc| 
42 
JAE| 4cm 
JEC| 9cm 
Al > 
B GC 


12. 


Yukarıdaki verilere göre, BCF üçgeninin alanı 
kaç cm? dir? 


A)48 B)52 C)54 D6O0 E)64 


A (ABI 1 (BG) 
JACJ| <—b 

- b JAB| —c 
|BC| xa 
A(ABC) — 16 cm? 

B a C a-c-6cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AC| — b kaç cm dir? 


A) 16 B) 12 GC) 10 D)8 E)6 


EE We EZEL 





1. A ABC bir üçgen 
|AB| 25cm 
25 25 |AC| 25cm 
(BC| 40cm 
B 40 Cc 


Yukarıdaki verilere göre, A(ABC) kaç cm? dir? 


A)150 B)180 C)210 D)250 E)300 
2. A ABD bir üçgen 
|AC| - 10cm 
10 |JAD| 10cm 
|CD| - 16cm 
(BC| 4cm 

B 4 GC 16 D 


Yukarıdaki verilere göre, A(ABC) kaç cm? dir? 


A)10 B)12 C)14 D)15 E)16 


3. A ABC bir üçgen 
IDFJ 1 (ACI 
2JAD| — |DB| 
A(ABC) — 60 cm? 
JAF| <4cm, 
IFC| 6cm 


4 





B 


Yukarıdaki verilere göre, |DF| kaç cm dir? 


A)2 B)3 Cc) 4 D) 5 E) 6 


»>—»>» WS > 





Zirve 


ÜÇGENDE ALAN 


A ABC bir üçgen 
İDEJ // TAF| 
A(DBE) -27 cm? 
A(AFC) - 15cm? 
|BE| - 12cm 


B 12 SE x F 5 CJFC| 5cm 





Yukarıdaki verilere göre, |EF| - x kaç cm dir? 


a)2 B)3 Cc) 4 D) 5 E) 6 
A ABC bir üçgen 
(> a 
m(BAĞ) — 60” 
x 2 A(BDC)-16v5 cm? 
8 
e li 
B G 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| < x kaç cm 
dir? 


A)2 B) 4 Cc) 6 D) 8 E) 10 





ABC bir dik üçgen (BAJ 1 (ACI, (EDİ L (BC, 
|AE| -2 |ECJ, JED| - 2 em, m(ÂBG) - 60* 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 


dir? 


A) 48/3 B)36v3 C)32vV3 D) 24y/3 E) 2063 


& ap «< 


>>> Üçgende Alan 

















Test —-5 £££ 
7. A 1BD| -2cm 10. ABC bir üçgen 
|(DC| 3cm JAF| — |FG| 
E JAEJ — |EG| İBD|S|DE|—|EC| 
JAFI — İFD| 
A(ABC) —- 24 cm? 
A(DEF) -3 cm? e 
B 2 D 3 (e B D E C 
Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin alanı * Yukarıdaki verilere göre, FDE üçgeninin alanı 
kaç cm? dir? kaç cm? dir? 
A12 B)14 C)16 D18 E20 A) 10 B) 12 Cc) 6 D4 E3 
11. A ( ACGBdik üçgeninde 
8. A ABC bir üçgen IDEJ 1 (ACI 
N 6 
m(A) -909 — m JAD| — IDG| -6cm 
5 6 D E — 
JAB) - 5cm, 5 İDE| 4cm 
JAC| <6cm 9 
KL 
B C N İN 
Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin alanı > N 
kaç cm'dir? Yukarıdaki verilere göre, A(BCD) kaç cm? dir? 
A12 B)15 C)|18 D22 E24 Alve ai Giza 
D) 16v5 E) 20v5 
9. A ABC bir üçgen ie i (BEJ TACI 
E — 
|AB|-JAD|— Sem b ka 
5 5 IBD| 6cm 
İDC| 4cm 
B 6 D 4 GG B 
Yukarıdaki 


Yukarıdaki verilere göre, ADC üçgeninin alanı 


kaç cm?'dir? şekilde Alan(ABCF) — 24 cm? olduğuna göre, 


AC uzunluğu kaç cm dir? 


A)5 B) 6 ©) 8 D) 10 E) 12 A) 5 B)6 C)7 D) 8 E) 9 


>> 46 >> WE EEE 








1. A ABD bir üçgen 
| JAB) - JA) 
JAD| < 4V6 cm 


m(ÂDB) — 45* 
“ m(GAD) — 159 





/N 
B Cc D 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 
dir? 
A) 16v3 B) 18v8 C) 203 
D) 20v6 E) 24v3 


2. A BAC bir dik üçgen 
/BC| 20 cm 


e 


m(ABÜ)— 5m(ACB) 


Zirve 


B 20 Gc 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 
dir? 


3. N ABC bir dik 


üçgen 

IBAJ 1 JACJ 

İDEJ 1 JACJ 

1BD| > |DC| 
B D c JAE| 6cm 
Yukarıdaki şekilde, V3 |EC| — |ED| olduğu- 
na göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A) 813 -B) 723 C) 66v3 


D) 60v3 E) 54v3 


SES Ye $$» 


ÜÇGENDE ALAN > 





ABC bir üçgen 
JAE| < 3JEGİ| 
JAD| - 2(DB| 
İDF|  |FGJ| 


A(AFE) — 12 cm? 





A ABC bir 
. üçgen 
D JAD| < 1cm 
İDB| <3cm 
9 (BE| -2cm 
|EC| 4cm 
B 2 E 4 C 
Yukarıdaki verilere göre, ADEO oranı 
kaçtır? 
AZ B) > o 7 D) £ E) > 
f ABC dik üçgen 
(ABI 1 (BC) 
|AE| - 2JEC| 
|(AB| <12cm 
IDC| 8cm 





EL AT EE 


>>> Üçgende Alan 





7. A ABC bir üçgen 
m(EDB) — 60* 
E JAE| — |EB| 
İED| < |DGJ 
JEC| <8cm 
60” 
B D Cc 1BG| 10cm 


Yukarıdaki verilere göre, A(ABC) kaç cm? dir? 


A)40 B)42 C)48 DS? E)56 


ABC bir üçgen 
IDEJ 1 (AC) 
JAE| 2cm 
JEC| 3cm 
İDE| 4cm 
(BD| -2cm 





Yukarıdaki verilere göre, A(ABD) kaç cm? dir? 


A)3 B)4 C)5 D) 6 E)8 


ABC bir üçgen 


O, iç teğet 
çemberin 
merkezi 


(OEJ 1 JACI 

|OE| -3cm 
(AB| -7cm 
(BC| — 13 cm 


Yukarıdaki verilere göre, ABCO taralı böl- 
gesinin alanı kaç cm? dir? 








A)20 B)30 C)40 DSO E)6o 


>> 48 55 


Test 20? Wegener oo e. 0 0 lesteb6 <K€ 


ABC bir üçgen 


JAD| —4JDG| 

m(DEĞ) 30” 

İDE| 4cm 

1BCJ - 15cm 
2 X 


Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin alanı 
kaç cm? dir? 


A)75 B)70 C)65 Deo E)55 


ABC bir üçgen 


|BE| -2cm 
JEC| <5 cm 
(BD| 7cm 
IDAJ| <icm 


Alan(BDE) 
Yukarıdaki verilere re, ————— 
i göre Alan(BAC) oranı 
kaçtır? 
1 2 2 1 
A— B— 9 DE — 
) 3 2 ) 3 ) 5 E) 7 


ABC bir üçgen 


(AB| — JAG)| 
2|BD| < 3JEC| 
|FC| — 2JBF| 


Alan(FEC) 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(DBF) orani 


kaçtır? 


AZ B) 5 01 D E) 


wİ 
ww 


< YS <<< 


di. A ABC bir üçgen 
|ANJ açıortay 
JAB| 6cm 
6 9 
|AC| 9cm 
(BC| 10cm 
B N C 


Yukarıdaki verilere göre, |NC| kaç cm dir? 


A3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 


ABC bir üçgen 
(ADI açıortay 
İCEJ açıortay 





|(AB| 4cm 
IBD| 2cm w 
> 
«m 
B 2 D Cc N 
ae ” JAE| 
Yukarıdaki verilere göre, |ED| oranı kaçtır? 
A) 1 B)2 c)3 D) 4 E)5 
3. A ABC bir dik üçgen 
(ANJ açıortay 
(ABJ 1 (BC) 
5 ya (AB| -5cm 
JAC| — 18 cm 
B N C 


Yukarıdaki verilere göre, |BN| kaç cm dir? 


5 7 8 10 
Mh “gg e. gg g4 
İz 5 İş li ) 


>> iy > 


AÇIORTAYLAR 





(ACI, ABE 
DE üçgeninin dış 
açlortayı 
z |(AB/ 7cm 
JAE| 4cm 
z 8 E > z IBE| 6cm 


Yukarıdaki verilere göre, |EC| — x kaç cm dir? 


A8 BS C10 Di1i2 E)15 


A ABC bir üçgen 
(ADI açıortay 
JAC| < JABJ*3 cm 
(BD| 4cm 
IDC| <x5cm 
B 4 D 5 Cc 
Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin çev- 


resi kaç cm dir? 


A) 27 B) 30 Cc) 33 D) 36 E) 40 


A ABC bir dik üçgen 
(ADJ açıortay 


A(ABD) 3 
6 A(ABC) 8 





|AB| 6cm 


B D Cc 
Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir? 


A8 B10 Cj)11 D)12  E)13 


&£ a9 £££ 


>>> Açıortaylar 








1. ABC bir üçgen 
IBDJ açıortay 
JAE| <3cm 
JEB| - 12cm 
IBC| <8cm 
. Yukarıdaki verilere göre, ABE oranı kaçtır? 
3 2 , İ 4 5 ' 
AZ BZ 0-— Dy 2 
/ 23 ) 17 ) 9 ) 15 5) 12 
8. ABC bir dik üçgen 
(ABI 1 (BCJ 
(ANJ açıortay 
“ İBN) <3.cm S 
PL 
İNC| < 5cm N 
B 3 N 5 Cc 
Yukarıdaki verilere göre, A(ANC) kaç cm? dir? 
A) 5 B) 10 GC) 15 D) 20 E) 25 
9. A (ACI 1 (CDJ 
YAN 
m(BAĞ) - m(GAb) 
6 
(AB| <6cm 
v2 JAD| - 12 
> eN zi2cm 
X 
(el 
Cc D 


Yukarıdaki verilere göre, |BC| — x kaç cm dir? 


A2  B3 Ca D)6 E)8 


>> 50 5 









Test — 1 EEE 


NU > AÇIORTAYLAR 
ABC bir üçgen - 








(ANJ açıortay 








i 1. A BAC bir dik 4. ABC bir üçgen 
|AB| 4cm | <2 üçgen IBDJ açıortay 
JAC| 6cm | N (BAJ 1 (ACI m(EDE) 90 
IBNJ 2cm i AHI  (BCJ JAB| - 18 cm 
| m (BD) - 20 cm 
B:2 NN: Cc LA 
Ca ” B H 4 ç AHİ.5 Eg İDE| < 15cm 
Yukarıdaki verilere göre, |AN| kaç cm dir? (AF) 3 
İHCJ - 4cm Yukarıdaki verilere göre, A(ABD) kaç cm? dir? 
A8 BaZ G4 Da? Es Yukarıdaki verilere göre, |HB)| kaç cm dir? A)96 B)108 C)112 D)120 E)126 
A) 9 B) 8 C)7 D)6 E)5 
2. A ABC bir üçgen e 
11. ABC bir üçgen (DFJ ve (DEJ 5. ABC bir üçgen 
(AD) ve (BEJ açıortay ” E açıortay TANİ dış 
açıorta 
JAB - JACJ (BE| 3 g giray 
JAE| - 4cm JEA| 4 em 
|ED| - 2cm B D C JAF| 2 2 4 5 - JAC| <-8cm 
iFG| 3 â (BC| - 9cm 





' Yukarıdaki verilere göre, |NC| kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, A(ABC) kaç cm? dir? iğ 


Yukarıdaki verilere göre, El oranı kaçtır? 


A) 15 B) 20 C) 23 D) 24 E) 25 
A)6V3 B)s8vV3 C)10V38 D)12/3 E)14V3 


Ay1 B) o) 5 D) 5 E) 5 








BAE ve ACB 6. ABE 
12. A BAC dik üçgen dik üçgenler bir üçgen 
AEJ - JAD ADJ dı 
$ İDEJ açıortay JAE| < |AD| (ADJ dış 
6/3 |AB| 68cm (AB -12cm açıortay 
— CA 

|AD| 6cm IDC| <3 cm (BAJ Lf 
B E JB ..3 IBA| <6cm 
eke Ke i JAC| -8&cm 
ll a ii e Ge Yukarıdaki verilere göre, A(ABD) kaç cm? dir? Yukarıdaki verilere göre, |DB| — x kaç cm dir? 
A) 4 B)6 c)8 D)9 E) 10 A) 15 B)18 C)20 D22 E)35 A)80 B)24 C20 D18 E)15 

«< iv << Po O» ys » 


>>> Açıortaylar 


7. ABD bir üçgen 


TACI dış açıortay 
(AB| <8 cm 
JAD| -5cm 
A(ABD) - 15 cm? 





ACB dik üçgen 

4 (ACI açıortay 
D JAB| - 25cm 
1BC| — 20cm 

|AD| 4cm 


25 


B 20 C 


Yukarıdaki verilere göre, |DC| kaç cm dir? 


A) 13 B)15 C)2 Di>2 Eyi: 





9. A ABC dik üçgen 
(ABI 1 (BC) 
(ADJ açıortay 
Xx IDG| 8cm 
B D 8 Cc 


Yukarıdaki şekilde A(ADC) -2. A(ABD) oldu- 
ğuna göre, |AB| — x kaç cm dir? 


AYA B28 O348 DA SB 


> 52 5 


Zirve 





Test—2 <<< 


10. BAC dik üçgen 


A 
2 
ICDJ açıortay 

D 


|BC| < 12cm 
7 


B 12 Cc 


Yukarıdaki şekilde A(DBC) - 30 cm? olduğuna 
göre, |AD| kaç cm dir? 


A)4 B) 5 G)6 D)8 E)9 
11. » BAC dik üçgen 
A 
N (ADI dış açıortay 
JAB| x4cm 
C| — 
5 e (BC| — 2413 cm 


Yukarıdaki verilere göre, A(ADB) kaç cm? dir? 


A)24 B)20 C)18 D16 Ej12 


12. A ACB bir dik üçgen 

(BD) açıortay 
ii |AE| — JEB| 
E JAD| -2cm 

D 
IDC| <1cm 

1 

B Cc 


Yukarıdaki verilere göre, EDA üçgeninin alanı 
kaç cm? dir? 


g3 B3/3 2/3 Day El 


<< Iys << 





1. ABD bir üçgen 
(AEJ iç açıortay 
(ACI dış açıortay 
IBE| <3 cm 

Z JED| <1cm 


Yukarıdaki verilere göre, |İDC| — x kaç cm dir? 


A)2 B)3 C)4 D) 6 E) 8 


B (ADI LJDEJ 
(DAJ 1 (ABJ 
(EB) açıortay 

C E, C, B doğrusal 

JAE| 5cm 

|ED| s3 cm 


Zirve 


E 3 D 


Yukarıdaki verilere göre, A(ACB) kaç cm? dir? 


A)6 B— g9 Dı? pp 


3. ABC dik üçgen 
2 AEJ iç açıorta' 
dö |AEJ iç açıortay 

(ADJ dış açıortay 
(©Y0) m(ÂGB) — 90* 
2) 
B E C D A(ABE)-15 cm? 


A(AEC)—9 cm? 
Yukarıdaki verilere göre, A(ACD) kaç cm? dir? 


A)48 B)44 C)J40 D)38 E)s6 


XX Ive » 






AÇIORTAYLAR 


ABC bir üçgen 





A 
JANJ dış 
8 açıortay 
6 JADI iç açıortay 
(AB| 2 
N B D Cc JAC| 5 
|ANJ 8cm 
JAD| <6 cm 


Yukarıdaki verilere göre, |NB| kaç cm dir? 


A)4 B) 5 C)6 D)7 E)8 

A ABC dik üçgen 
(ABI 1 (BC) 
IDEJ 1 JACJ 

> E 
El (DEJ açıortay 
L TN IDE| - 9cm 
R D S |BEJ -12cm 


Yukarıdaki verilere göre, |İDC| kaç cm dir? 


A)10 B)jti G12 Di3 E)15 


ABC üçgen 

(ANJ iç açıortay 
(AN'I dış açıortay 
JANJ| -6cm 





JAN 8cm 


B N GC N' 
Yukarıdaki verilere göre, |NN'| kaç cm dir? 


AS B)10 Giz D1i3 E)15 


LE KD EL 


>>> Açıortaylar 


















Test -3 £££ 
AÇIORTAYLAR 
7. A ABC bir üçgen 10. p O ABCbir dik üçgen 
i A 
LANI iç açıortay 8 (ACI, BAD açısının 1, ” - ABC bir üçgen 4. LADJ ve (CBJ 
AC| — |AB| -4cm açıortayı ; 
A A e (> LADI iç açıortay açıortay 
IBN| 6cm 13 O İAB| 3cm 4 12 JAB| — 4cm JAB| <4cm 
NC| «8cm AD| -8.cm i — 
i a El y ii |AC| - 12cm ç - İDC| <6cm 
B 6 B > 
il IDG| — 13 cm A(ABE) -S, 
Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin çev- R N B D C AEDO) 
EKG emir Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir? ae 
A) 34 B) 36 G) 40 D) 42 E) 48 Yukarıdaki verilere göre, AtADE) oranı kaçtır? e > Sı 
i A) 13 B) 12 Go) 11 D) 10 E)8 | A(ABC) Yukarıdaki verilere göre, S, oranı kaçtır? 
1 2 3 4 
A) — »Z OZ D— Bi Yİ BpZ gd pi ps 
2 3 4 5 ) ) 3 ) > ) 7 ) İp 
11. ABC bir üçgen 
8. A ABC bir dik üçgen A NE 1 ii 
Ka eşlomay 2 (ACI, ABD üçge- 
CD) iç açıorta i i 5. BAC dik üçgen 
ICD) iş aş v INDI £ TABİ ninin dış açior- yi ll 
2 JAD| <2cm INEJ 1 JACI tayı (GFI açıortay 
2 BD| —xcm Cc 
IDB| 1cm > DE : JAB| - 8cm FDI 1 (BCJ 
D v 2) JEC| yem FE| - |ED| 
Pp > y JAD| -6cm v | 
1 N ENİ 3 > JAF| < 4cm 
B D C Hari 
E a B N G ING) 5 pe N |İDC| <6 cm 
ği y-x6cm Yukarıdaki verilere göre, ( ) oranı kaçtır? 
Yukarıdaki verilere göre, DC uzunluğu kaç cm Yukarıdaki verilere göre, |AB| * |AC| kaç cm A(ADC) 
dir? dir? Yukarıdaki verilere göre, A(EDC) kaç cm? dir? 
1 2 3 
A) — B) — C) — D)2 E)3 
Aya B) 2v3 G3 D) 2 EV A) 24 B) 26 G) 28 D) 30 E) 32 ) 3 ) 3 ) 2 A) v5 B) 6v5 G) 8v5 
D) 10v5 o Ey 125 
3. ABC bir üçgen 
ADI dış açıor- ” ir dik Ü 
ABC bir üçgen A e Big 6. A ABC bir dik üçgen 
9. BAC bir dik üçgen LANJ, A açısının Lİ LADJ açıortay 
(BDJ iç açıortay açıortayı icp| 5 A(âBD) 1 
JAD| <3cm INDI 1 (ACI AADC) 3 
|BE| - 4cm JAB| -8cm B C D JBD| <3 cm 
ba | Yukarıdaki verilere göre, '28| kaçtır? & 
JAC| - 12cm 'ukarıdaki verilere göre, Taci oranı kaçtır? B 3 D 
Yukarıdaki verilere göre, A(BDE) kaç cm? dir? Yukarıdaki verilere göre, A(ABC) kaç cm? dir? i Yulandaki yerlere göre. JA), kaç'em dip? 
AZ şi ç£ me şi 
A)3 B) 4 Cc) 5 D) 6 E)8 A)sO B)32 C)36 D40 E44 5 6 5 5 3 A)M2 B)15 C)9/3 D)15/2 E)15v3 
> pg > 4 


Ive LL NE, RA va AA 77 rr ZE 


>2> Açıortaylar 


Test-4 £££ 





7. ABC bir üçgen 
TADI iç açıortay 
JAEJ diş açıortay 





IBD| sx 
IDC| — 2y 
B xD X cCc 3 S |cE|—ay 


Yukarıdaki verilere göre, x ile y arasındaki 
bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? 


A)x-2y B)2x-—83y C)x-5y 
D) 3x 10y E)x10y 


8. D ABC, ACD, ADE 
6v3 77 12 P ei 
Cc g birer dik üçgen- 
P lerdir. 

B£ A açısı ölçüsü 
eşit üç açıya bö- 
lünmüştür. 

dp |ICD| - 6/3 cm 
A İDE| 12cm 
Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 
A)9 Bi2z GB D18 EE) 125 
9. A ABC bir üçgen 
(ANI iç açıortay 
JAC| 6cm 
2|BC| s5 |NCJ| 
B N Cc 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 


>> 56 > 





Zirve 





ABC bir üçgen 
TAD| açıortay 
JAE| 7cm 
|EC| 3cm 
JAB| -8&cm 





A(EDC) 
A(ABC) 


Yukarıdaki verilere göre, 


oranı kaçtır? 


2 1 1 1 1 
A) — B— C)— D— E— 
)g li 75 5 


11. (FCI, AFE 
açısının açıortayı 
(ABI 1 JAFI, 
IBDJ 1 (DEJ 
IFEJ 1 (DEJ 

G JAF| < JFE| 

3 İDE| - 10cm 
|BC| 5cm 
|CD| <3 cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 


©» 


(ve) 
(> 
7 


OR 
— 
o 
miz 


A)5 B) 6 Cc) 7 D)8 E) 9 


12. A ABC bir üçgen 
/N (ADI iç açıortay 
TANJ dış açıortay 
|(AB| 9cm 
JAC| 6cm 
ICN| 8cm 
Yukarıdaki verilere göre, |BD| kaç cm dir? 


B D G 8 N 


AZ B) 2 Ge Aa E) > 


Z£ IYvS EEE 









ABC bir üçgen 
(AD)J açıortay 
|AB| 3cm 


IDC| 4cm 





w 


D 4 GS AGISIBDİsacm 


Yukarıdaki verilere göre, AC uzunluğu kaç cm 
dir? 


A)2 B) 3 Cc) 4 D)5 E) 6 


ABC bir üçgen 
(ADI iç açıortay 
|AB| -9cm 

|(AC| «12cm 
(BC| - 14cm 


a 
o 
O 


Yukarıdaki verilere göre, |AD| kaç cm dir? 


A)3Y3 B2V0 C)4/5 De2Y5 E)15 





3. 5 ABC bir üçgen 
— (ACI / (DEJ 
(CFJ ve JAFJ 
F açıortay 
B E ç |AB| <7cm 


(BC| < 10cm 


Yukarıdaki verilere göre, BDE üçgeninin çev- 
resi kaç cm dir? 


A)10  B)12 





Zirve 





AÇIORTAYLAR 





ABC bir üçgen 
/N (ADI açıortay 
(BEJ açıortay 
JAB| < 10cm 
IBD| <3cm 
|CD| 2cm 


> 


IPBİ 
IPE| 


Yukarıdaki verilere göre, oranı kaçtır? 


o 3 D) 7 E)2 


A ABC bir üçgen 
ICDI iç açıortay 
İDB| <3 cm 
JCD| <5cm 
3 (BC| 6cm 


lve) 


6 GC 


Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir? 





p ABC bir üçgen 

(BDI iç açıortay 

(CDJ dış açıortay 
Zi 

M(BDO) > 459 

(AB| <6cm 

IBC| — 10cm 





Yukarıdaki verilere göre, EBC üçgeninin alanı 
kaç cm? dir? 






>>> Açıortaylar o Tesi-5 £££ 
AÇIORTAYLAR 





























7. | A ABC bir üçgen 10. 
A İ 
|DE| > |DF| Ti R BAC bir üçgen 4. A ABC bir dik üçgen 
JAD| 2 i — po lieiegen A (A01 ve (COJ 
1BDj 3 ESER iç açlortaylar 
Xx 
JAC| <8 cm in 6 i JAC| - 10cm 
B BO| -3v2 
i | B E S JED| -2em el 
BAC dik üçgen (ACI 1 (ABJ, TADI, A açısına ait 2 e 
: ez e İ dış açıortay |AC| <-3cm, |AB| —4cm D 7 N 
Yukarıdaki verilere göre, |DC| - x kaç cm Yukarıdaki şekilde; m(ACB) - m(8Cb) oldu- ğ 
Yukarıdaki şekilde, m(EDC) - m(GDF) ti ğuna göre, A(ABE) kaç cm? dir? YARARIN Sekili yerle Be dik Ur apnlnla 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? A) 5 B) 9 GC) 10 D) 12 E) 15 e alak e ld el ye 
A)4 B) 5 GC) 6 D) 8 E) 10 cm dir? 
dn a A1 Biz 14 D15 E)17 
11.) ABC bir dik üçgen 
ei İN (ADI açıortay 
8. A ABC bir üçgen 2. A ABC dik üçgen 
JAD| 6cm 
(ADI açıortay | (DEJ açıortay 5. A ABC bir dik üçgen 
BFJ açıorti Ni 
(BFJ açıortay |AE| — |EC| (ADJ ve (CDJ 
AC| 7 i Si w 
| | cm Rİ B D Cc Gl IDG| - 10 cm > (BD| 6cm 
(BC| 5cm ni ZN a 
© ep B 6 D 10 C JAC| 20cm 
Yukarıdaki dik üçgende; DG| -> olduğuna Yukarıdaki verilere göre, DEC üçgeninin alanı 
kaç cm? dir? k e z ğ 
a ... İAEJ göre, A(ABC) kaç cm? dir? UN verilere göre, Alan(ADC) kaç cm 
Yukarıdaki verilere göre, JEDİ oranı kaçtır? | A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 7 
d 55 5 A)6y3 B)ey3 g 23 A) 27/2 B)30/5 C)45 D)36/5 E)Go 
A)1 B)— o— D)2 E— 2 
> 2 3 5 
D) 273 E)36y3 
3. ABC dik üçgen 
iE (BD) açıortay 6. ABD bir üçgen 
9. Ni Ele Kğ 12. A ABC bir üçgen N 2 
45 LAEJ açıortay El) m(A) 90 m(GAD) - m(DAE) 
CE rti BE| -4cm 
İCEJ açıortay JAK) - JKDJ |BE| |(AB| - 6cm 
ie (EH) 1 (BC) |EA| < 2cm 
(BC| — 12cm Ni |BC| z2cm 
|BH| <3 cm 1BG| — 10cm 
JEC| 5cm Eee > JAC| 5cm 
” AN İHC| <6cm Ni D C | Yukarıdaki verilere göre, A(BEF) — A(FDÇ) far- 
B 3 H 6 C JAB - 10cm JAE| x4cm kı kaç cm? dir? NN > 
Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, |AB| — x kaç cm dir? i Yukarıdaki verilere göre, |AD| — x kaç cm dir? 
i A)— B)1 c2 D)3 E)4 
A) 9 B) 10 GC) 12 D) 13 E) 14 A)8,6 B)98,66 C©)10 Dtii,z E)134 2 A MAO B2A0 s0 Ds 6 
A EO FE ve ELE ER ve ZE va EE OO 


>>> Açıortaylar 


Test-6 £££ 
7. EAC bir açı 10. A ABC bir dik 

üçgen 

JAD, açıortay 5 
ABJ 1 (BC 

vi b 2 ie FA 

6 
(AC| <6 cm : 
IDC| 4cm EGM 
B E Cc 





Yukarıdaki şekilde |AD| — |DC| — 5 cm oldu- 


Yukarıdaki şekilde; m(EBD) - m(OGA) oldu- ğuna göre, |BK| kaç cm dir? 


ğuna göre, m(ÂBb) - o kaç derecedir? 


25 
2 Bp gg > ps g— 
A)100 B)110 CG)120 D)135 E) 150 A ET 3 ) ) 


8. A 
8 11. G ABD ve ACD birer 
D/3 2 üçgen 
> D 
V “<A (cD| - |DB| 
8 
yz £ ABI > JACI 
B X» E (e 





v 
2 A B (CAD) — mb) 
ABC bir üçgen |AD| —- |JED| -6 cm N m(ABb) — 55 
IBD| — 8cm, (AG| 21cm m(ÂDE) — 40 
a Pm 
Yukarıdaki şekilde; m(EDC) - m(CDA) oldu- Yukarıdaki verilere göre, m(ADB) — o kaç de- 
ğuna göre, |BE| < x kaç cmdir? recedir? 
Ja B) 5 R DEE E)8 A)100 B)110 C)115 D)120 E) 125 
9. ABD bir üçgen 
n am de ABC bir üçgen 
JABJ 6cm JAD| < 2 cm 
7 li me IDC| 3cm 
JAE| 4cm 
B Ğ D m/(KAB) - m(BAE) 
Yukarıdaki şekilde; Alan(ACD) - 2.Alan(ABC) B Xx E C e —— 
olduğuna göre, |AC| — x kaç cm dir? MAED) — m(DEC) 
Yukarıdaki verilere göre, |BE| — x kaç cm dir? 
9 
2 v2 a. vi A)24 B)20 C)18 D16 E)15 
>> s0 > —& WS EEE 


1. ABC bir üçgen 
(AF| ve |JBEJ 
kenarortay 

JAD| — |DB| 

JKG| — x birim 
|GF| — 3x-3 birim 





Yukarıdaki verilere göre, |AK| kaç birimdir? 


A) 12 B) 9 Cc) 8 D)6 E)3 


2. A ABC bir üçgen 
JAE| — |EC| 
z E (BD| — |DGJ| 
JFG| 3cm 
JAG| 4cm 
(BG| 6cm 
B D C 


Yukarıdaki verilere göre, V, * V, * V, toplamı 
kaç cm dir? 


A)21 B)22 C)24 D)25 E)26 


3. ABC bir üçgen 
(ADJ 1 (FGJ 
|AF| — |FB| 
(BD| - |DGJ 
|FE| 3cm 





m(ECB) - 60* 
Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir? 


A)12 B)15 C)18 D)20 E)24 


XX» İY » 


Zirve 


KENARGORTAYLAR 





A ABC dik üçgen 
(BDJ kenarortay 
İCEJ açıortay 
JAB| 4/5 cm 
IBC| <8 cm 


B 8 G 
Yukarıdaki verilere göre, |EB| kaç cm dir? 


24 23 18 15 11 
AZ BE o) D E)— 
> 7 ) li )z 


A BAC dik üçgen 


G ağırlık merkezi 
(AGI 1 (BDJ 


B G 


Yukarıdaki şekilde |AD| — |DC| < 3 cm oldu- 
ğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


A)toVe B)sV/6 C)6y/e Djay/6 E)ay6 


BAC dik üçgen 
G ağırlık merkezi 
9 /BD| < |DG| 
IGD| 38cm 
B D c |ACI <9cm 
Yukarıdaki verilere göre, A(ABC) kaç cm? dir? 


ysy3 Ri o 18/3 


2 
D)16y3 E)123 


7 24 1 NE “GN 


>>> Kenarartaylar 














Test—-1 £££ 
7. ABC bir üçgen 10. ABC bir üçgen 
(ADI m (FCI — (G3 G; ağırlık merkezi 
(FE| / (BCI IBF| —3JFG| 
il A(ABC) — 28 cm? 
(BD| - Jpcj 
A(ABC) — 48 cm? / 
i B D Cc 
Yukarıdaki verilere göre, A(FEG) kaç cm? dir? ” ç 
Yukarıdaki verilere göre, A(ABF) kaç cm? dir? 
A) 1 B)2 c)3 D) 4 E) 5 
A)3 B) 5 C)7 D) 9 E) 12 
11. A ADC bir üçgen 
8. ABC bir üçgen 
ICEJ 1 (ABI 
G; ağırlık merkezi 
İDE| < |EA| 
IBD| 5 JAD| 
JEK| 2cm 
JAE| 3 JEC| 
v IKC| 4cm 
A(ADGE) - 11 cm? 
( Pzbikeğ RA JAK| 3cm 
D B C 
B C ; NE il 
Yukarıdaki verilere göre, A(ABC) kaç cm? dir? Yukarıdaki verilere göre, A(DEKB) kaç cm? dir? 
A) 36 B)40 oC)46 D) 48 E) 64 A) Yi B)A g 9 DS pe 
2 2 
12. A ABC bir üçgen 
9 ABC bir üçgen 
(ANJ açıortay 
D, E, F kenarların 
AD) kenarorta 
orta noktaları > Ni AD) i 
A(ABC) - 32 cm? 
G ağırlık merkezi ( ) li 
BEJ n |(FDJ - (O 
/ N ği ğ Si l > ) > > t 
OO) — 
ken Yukarıdaki verilere göre, A(ADN) kaç cm? dir? 
Yukarıdaki verilere göre, A(ABC) kaç cm? dir? 
64 64 32 
A)48 B)96 C)108 D)124 E)162 ik Mek e ER 
>> 62 > EE Ve EEE 











Lİ A ABC bir üçgen 
I(CHJ 1 (ABJ 
TABİ - Jacj 
(BE| - TEC) - Je) 
(GA| 4cm 
Br GE Gg Sign 


Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 6 B) 5 C) 2/6 D) V13 E) v7 


ABC bir üçgen 

JAK| — JKFJ < JFD| 
|AE|  JEC| 
A(ABK) — 10 cm? 


B D Cc 
Yukarıdaki verilere göre, A(AEF) kaç cm? dir? 


A)10 B)1i2 C)15 Diz E20 


BAC dik üçgen 
A, G, D doğrusal 


3v2 G ağırlık merkezi 
(GD) açıortay 
c İACI -3v2cm 


Yukarıdaki verilere göre, |GC| kaç cm dir? 





B D 


AYMO BM GMA3 DAA E AS 


XX (ve  $ 





Zirve 














KENARORTAYLAR 


ABC bir üçgen 
G ; ağırlık merkezi 
(GHJ 1 JACI 

JAC| 10cm 
A(ABC) — 60 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, | GH| kaç cm dir? 


A) 4 





B 


D)7 E)8 


ABC bir üçgen 
(BEJ n IDC) > iF) 
|AD| < (DB| 
lAE| < JEC| 
A(DEF) - 8 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, A(ABC) kaç cm? dir? 


A) 32 








D)64 oE)96 


ABC ikizkenar 
üçgen 
G ağırlık merkezi 


IGDJ / TACI 


.JABJ < JAc)| 
IGD| 5cm 
IBD| <- 12cm 


Yukarıdaki verilere göre, A(ABC) kaç cm? dir? 


A) 72 


D)108 OE) 112 


#7 pa Zİ 


>>> Kenarortaylar 


7. & G ; BAC dik 10. A ABC bir 
üçgeninin b dik üçgen 
ağırlık merkezi (BAJ 1 JACI 

> 0 BD) <9cm E LADI ve (BEJ 

|CE| — 12cm AN kenarortay 
; B D c |AG| 6cm 
Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir? |GE| <4 cm 


A)245 Be C15 Do E 105 Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç ali 


A8 Balo CG10 Dali E)2v13 


A 
4 6 
11. A ABC bir üçgen 
G ; ağırlık merkezi 
B 3 D 3 Cc (BGJ 1 (GC) 

ABC bir üçgen |BD| — |DCJ <3 .cm, 6 N 

p JAB| 6cm 
JACJ| <6cm, |JAB| <4cm e JAC| - & cm 
Yukarıdaki verilere göre, |AD| kaç cm dir? 

B D C 


Y)4 BÜ? GOSN2 DYS 2. Yukarıdaki verilere göre, |AG| kaç cm dir? 


A)2v5 B2V3 COja/b D)aV3 E)ey5 


9. ABC eşkenar 

üçgen 

G ağırlık merkezi 

(GEJ 1 (ACI 12. 
IDGİ // (BCI 


ABC üçgen 
(BGİ açıortay 


G ağırlık merkezi 





B al (BG| 8 cm 
(BC| — 13 cm 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ADGE) oranı 
Alan(DGECB) 
kaçtır? 


B 13 Cc 

Yukarıdaki verilere göre, A(ABG) kaç cm? dir? 

A <p e e İD GE 
8 11 11 11 15 A) 10 B) 15 Cc) 20 D) 25 E) 30 





MM ga > ZE Ive LEE 


Test—2 <£ vi 






KENARORTAYLAR 


” BAC bir 4. 


A ABC bir üçgen 
dik üçgen D, E, F noktala- 
rı bulundukları 
E 
JADI ve TCEJ F E kenarların orta 
kenarortay noktalarıdır. 
(ADJ 1 (EC) (AHI 1 (BC) 
B 6 D 6 C JED| 2cm 
ledli RE FANİ SABA . j a B HD C 
Yükârıdaki şekilde; (BD| — |DC|J — 6 cm öldir- P 
YE eğ mer rai sak ğa N ir? , ; 
ğuna göre, AC üzünluğu Kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, |FH|'kaç cm dir? 
A)4B BB 283 D3 EB A)1 B)2 C)3 D) 4 E) 5 
2. A ABC bir üçgen 
G ağırlık merkezi 5. A BAC bir dik üç- 
R JEC| — 2 JAE| v gen 
(BD| 4 |DGJ| v4 DE .G ağırlık merkezi 
A(ABC) - 45 cm? .DGEA dikdörtgen 
4 (BC| - 24 cm 
B D C 2 
Rİ B e 
e N 3 ii 
Yukarıdaki verilere göre, A(EGDC) kaç cm? dir? Yukarıdaki verilere göre, |DE| kaç cm dir? 
A) 16 B) 15 C) 13 D) 10 E)9 A) 12 B) 10 Cc) 9 D)8 E)6 
3. A 
6. A ABC bir üçgen 
E p D, E, F noktaları bu- 
a lundukları kenarla- 
D E rın orta noktalarıdır. 
IFKI, DFE açısının 
B D Cc açıortayı 
ABC bir üçgen E, D bulundukları kenarların orta Zi F SE da ml 
noktalarıdır. 1BC| - 16cm 
(EF) 1 JADJ, JEF| <4 cm, A(ABC) - 48 cm? JAC| > 10cm 
Yukarıdaki verilere göre, AD uzunluğu kaç cm Yukarıdaki verilere göre, |DK| kaç cm dir? 
dir? 
48 40 16 10 12 
A) — B— GC) — D— EE — 
A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)8 1 5 ) 33 ) 13 )5 


EN Ive NN Z7 er ZF 


>3> Kenarortaylar 


7. A ABC bir üçgen 
G ağırlık merkezi 
İBE| < JEGİ| 
|GF| 4cm 
LİN 
B D. C 


Yukarıdaki verilere göre, |AD| kaç cm dir? 


A)12 oB)16 C)18 D)24 E)28 


ABC bir üçgen 
D, E bulundukları ke- 
narların orta noktaları 


N A(ABC) — 48 cm? 


M C 
Yukarıdaki verilere göre, taralı alanlar toplamı 
kaç cm? dir? 


B 


A)24 o B)21 C)18 Diz E8 








9. ABC bir dik üçgen 
G ağırlık merkezi 
Lai 
m(GCB) - 309 
UL zu, İGCİ 
Yukarıdaki verilere göre, Tasi oranı kaçtır? 
1 y8 2 3 ya 
A) — B C D —— 
e Bp. VE 
>> 66 > 





Zirve 





olest-3 £££ 
10. ABC bir üçgen 
G ağırlık merkezi 
IEGİ 1 JADJ 
(DEJ 1 JACI 
|GE| -2cm 
C JAE| —x 


Yukarıdaki verilere göre, |AE| — x kaç cm dir? 





B D 


o3d Da 5 


A)3 B28 


11. ABC bir üçgen 


D, E bulundukları ke- 
narların orta noktaları 


IDHI, EDF açısının 





açıortayı 

DE| 3 

DFİ 4 

Ea 0. A(ABC) 
Yukarıdaki verilere göre, —-— -” oranı kaçtır? 
” © A(DFH) Bele 
A) 5 B)6 C)7 D) 8 E)9 


12. A ABC bir üçgen 


G ağırlık merkezi 
(BGJ açıortay 
(BG| > 10 cm 
AG - 13cm 


R 


Yukarıdaki verilere göre, A(ABC) kaç cm? dir? 


A) 120 B)160 C)180 D)200 E)240 


GE iye LELE 

















KENARORTAYLAR > 
11 a ABC bir üçgen A BAC bir dik üç- 
(AE| LJBDJ Sen 
JAD| 7cm JEHİ 1 JBCJ 
İDC| - 7cm K IBDI iç açıortay 
(BEJ -4cm B H C JEHJ <4cm 
JEC| 4cm Yukarıdaki şekilde; |AD| — |DE| — |EC)| oldu- 





Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 


A) 2/43 B) yi 9 A3 


pp E) 


5 


ABC bir üçgen 


G: ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi 


Zirve 


K: ABD üçgeninin 
ağırlık merkezi 


Ni D © A(AKG) — 4 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin alanı 
kaç cm? dir? 


A)36 B)40 C)42 D)46 E)50 


3. A ABC bir dik üçgen 
D, E, F orta noktalar 
IKL| -2cm 
D 
F 
B E GC 


Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir? 


A)36 B)32 C)28 D24 E)12 


S5 (Ye SS 


ğuna göre, BAC dik üçgeninin alanı kaç cm? dir? 


A) 48/3 B) 64v3 GC) 96v3 
D) 1008 E) 105/8 
A 
D 
B G 


BAC bir dik üçgen G: ABC üçgeninin ağırlık mer- 
kezi, |BA| — |ADJ, |BC| - 2.5 cm 
Yukarıdaki verilere göre, |GD| kaç cm dir? 


A ABC bir üçgen 
G ağırlık merkezi 
(BDI 4 JEF| 

|(AE| — |EB| 
(ADI — (DC) 
JEF| 4cm 

8 c IBD| — 15cm 
Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin alanı 
kaç cm? dir? 


A)100 B)110 C)115 D)120 E)130 


Lİ CI EE il 


Ten 


>X> Kenarortaylar Test-4 £££ 
A ABC bir dik üçgen 10. A 

1BD| — |DC| 
|AE| - |EB| 

Z 24 

E JAD| — 3JAF| 
JAC| < 24cm 
JEF| —x B y e 





el 
B D . C 

ABC bir üçgen |AD|—|DC|— 5 cm, JAB| —Xx, 
Yukarıdaki verilere göre, |EF| --x kaç cm dir? (BC| —y, |BD| -vV79cm, x.y-96 


Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin çev- 


A3  B) ; 94 DM > E)5 resi kaç cm dir? 


A)20 B)24 C)25 Dao E)35 


A ABC bir üçgen 
G: Ağırlık merkezi 
(GD| 1 (BCGI 
(BD| < |DC| <3cm 


11. Bir ABC üçgeninde m(A) -90, V,-6cm, 
V, 8 cmise, |BC)| kaç cm dir? 


A4 B5 Oosyz D) 4y5 E) 10 





len) - İcm v 
B 3 D G 3 > 
i 
Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin çev- 
resi kaç cm dir? 
A)12 oB)14 C)16 D)18 E)20 
12. ABC üçgeninin kenarortay uzunlukları 9 cm, 
12 cm, 15 cm ise, A(ABC) kaç cm? dir? 
A)36 B)48 C)72 D)100 E)144 
A 
2 
D 
13. A ABC bir üçgen 
B v8 E Cc 
D, E, F orta noktalar 
ABC bir üçgen G, ağırlık merkezi, A(CDKH) — 10 cm? 
(AEJ L(CDI, |AD| - VE cm 
BEJ - V3cm, |BG| —x 
Yukarıdaki verilere göre, |BG| - x kaç cm 
dir? Yukarıdaki verilere göre, A(ABC) kaç cm? dir? 
A) v2 B) v3 G2 D) 3 E) 2y2 A) 24 B) 32 C) 36 D) 48 E) 64 


ABC bir üçgen 
(CGİ açıortay 

G ağırlık merkezi 
|GC| <6cm 
JAG| <5cm 


EN 


B G 
Yukarıdaki verilere göre, A(ABC) kaç cm? dir? 


A)24 B)32 C)J36 D)48 E)72 


2. A ABC bir üçgen 
|AE| — JECİ| 
E 1BD| — |DG| 
A(DFEC) — 12 cm? 
ği z 
Ni 
B D Cc La 


Yukarıdaki verilere göre, A(ABC) kaç cm? dir? 


A)24 B28 C)32 D)34 E)36 


ABC ikizkenar 
üçgen 
G ağırlık merkezi 


lABISİACI — 6 cm 








B G 


— —— 
Yukarıdaki şekilde, m(BAG) - m(GAC) — 45 
olduğuna göre, ABG taralı alanı kaç cm? dir? 


A)4 B) 4v2 C) 6 D) 6v2 E)8 






KENARORTAYLAR 


ABC bir üçgen 
(CDI açıortay 

G ağırlık merkezi 
A, G, E doğrusal 
JAC| — 10cm 
JAD| 6cm 





Yukarıdaki verilere göre, A(BDGE) kaç cm? dir? 


A)12 oB)16 C)18 D)20 E)24 


A ABC bir üçgen 
(AD| kenarortay 
(BEJ açıortay 


JAF| <5cm 
IFD| 2cm 
|AE| 4cm 





Yukarıdaki verilere göre, |EC| — x kaç cm dir? 


A)2 B)> az D)3 e) 


A ABC bir üçgen 
ICEJ kenarortay 
JADJ açıortay 


/BD| 3cm 
|GC| > M3 cm 


B 3 D C 
Yukarıdaki şekilde G, ağırlık merkezi olduğu- 
na göre |AB| kaç cm dir? 


A2Y5 B2YJ6 C3YV5 D7 68 





Ph 


>>> Kenarortaylar 





7. A ABC bir üçgen 
IBDJ ve JCEJ 

D kenarortay 
IBD| —1i2cm 
JCE| — 15 cm 


IBF| 6cm 
B 6 F G 


Papi Pm 
Yukarıdaki şekilde m(BGF) — m(FGC) oldu- 
ğuna göre, |FC| kaç cm dir? 


1 
A6  B)7 gz D)8 Ep 
8. A ABC bir üçgen 
(BD| — |DCJ <4 cm 
y 5 JAB| —x 
|AC| <y 
XxyezZt 


B 4 D 4 GC 


Yukarıdaki şekilde y? — x2 — 32 olduğuna gö- 


re, |AD| kaç cm dir? 


11 
D) — E 
Le )5 


A)7 B > C)6 








9. ABC bir üçgen 
ADI 1 (BEJ 
JAE| — |ECİ 
(BD| — (DG) 
|İFE| <6 cm 
İFG| — 15 cm 
Yukarıdaki verilere göre, |AF| — x kaç cm dir? 
A)J9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 24 
> 70 >> 


dirve ————— e m mw. 


Test -5 £££ 


10. ABC bir üçgen 


A 
(BD kenarortay 
N (BC - JACj 
p (DC| - 12cm 
12 
G 


B 


Yukarıdaki şekilde G ağırlık merkezi ve 
m(ÂGE) z m(EĞD) olduğuna göre, |AE| kaç 
cm dir? 


A)4 B) 5 G6) 6 D)7 E)8 


11. ABC bir dik 


üçgen 

(BAJ 1 JACI 
(ADI kenarortay 
TAHI 1 JBCJ 


>> 


>> 
ze 


G 
BX HN D C 
m(BAN) — m(NAĞ) 
Yukarıdaki şekilde, |AH| — 6 cm, |HN| - 3cm 
olduğuna göre, |BH| < x kaçcmdir? 


A)2 B)3 C)4 D)5 E)6 


12. ABC bir üçgen 


TADI kenarortay 





A 
İN 
B DXH Cc 


Yukarıdaki verilere göre, |HD| — x kaç cmdir? 


TAHI 1 (BCJ 

JAB| 9cm 
JAC| 7cm 
İBC| - 12cm 


A)1 B) > oz D)2 EE 


GE ye GE 








ABC bir üçgen 


A, G, E doğrusal 
G, ağırlık merkezi 
IDGJ 1 (CGİ 
IGD| <5cm 


© 
|BD| 1cm 
|GC| 12cm 


Yukarıdaki verilere göre, |DE| — x “kaç cm 
dir? 


A)4 2) CS D)6 E) > 


Yandaki şekilde 
A, D, G doğrusal 
G; BDC üçgeninin 
ağırlık merkezi 
(BDJ açıortay 
,AB| - |Bc| 
IDG| 3cm 








w 
B Cc 
Yukarıdaki verilere göre, |AD| < x kaçcm dir? 


A9  B)10 D)14 o E)15 


ABC dik 
üçgen 

(BAJ 1 JACI 
(AHI 1 (BC) 
|İHDJ| 5cm 
IBH| 8cm 


Yukarıdaki şekilde; (ADJ, ABC üçgeninin kenar- 
ortayı olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A)180 B)172 CG)166 D)156 E)144 


Zirve 





5. 


6. 


KENARORTAYLAR 


A ABC bir üçgen 

G; ABE üçgeninin 
K; ADC üçgeninin 
ağırlık merkezi 
IGDJ| <4cm 
JAK| — 10cm 








Yukarıdaki şekilde m(BAD) - m(DAE) olduğu- 


na göre, |BCİ kaç cm dir? 


A) 21 B)24 C27 D)80 E)33 
A ABC bir üçgen 
. |GK| 6cm 
D 
E D,G,K,E 
doğrusal 
B E e 


Yukarıdaki şekilde; G ve K, sırası ile ABC ve 
FBC üçgenlerinin ağırlık merkezleri olduğuna 
göre, |DE| kaç cm dir? 

A) 18 B) 24 C) 28 


D)32 o E)36 


ABC bir üçgen 


s A 
(ADI ve (BEJ 
- kenarortay 
(EFJ açıortay 
|BE| — 2JAE| 
R D © SAlan(AFE) < 6 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 


B)64 oO(C)70 


>>> Kenarortaylar 





7. 
B G 
G, ABC üçgeninin ağırlık merkezi, (DGİ // (BCI 
(AB| // (EGI, A(ABC) — 54 cm? 
Yukarıdaki verilere göre, taralı BCEGD böl- 
gesinin alanı kaç cm? dir? 
A) 30 B) 32 C) 36 D) 42 E) 45 
8. A ABC bir üçgen 
G; ağırlık 
merkezi 
F 5 (GFJ açıortay 
a JAE| 6cm 
(BD| < 12cm 
A(ABC) — 36 cm? 
B E C 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(AFG) kaç cm? dir? 
A)2 B)3 c)4 D) 5 E)6 
9. A ABC bir üçgen 
G ağırlık merkezi 
li 2|AD|J — |BD| 
3JEC| — JAEJ 
E 
B C 
VON -.. A(ADGE) 
Yukarıdaki verilere göre, — ——- al 
u g ABC) alan oranı 
kaçtır? 
4 11 1 13 
AŞ Be ©; DE pe 
36 12 
>7n > 


Zirve 





10. 


11. 


12. 


Test-6 £££ 


A ABC bir üçgen 
İDEJ / (BCI 
JAD|  JBD| 
G, ağırlık 
merkezi 


A, E G doğrusal 
B G 


Yukarıdaki şekilde; Alan(EFG) — 5 cm? oldu- 
ğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A)80 B)100 C)110 D)120 E) 125 


A ACB bir dik üçgen 
gl (ANI açıortay 
G, ABN üçgeninin 
ağırlık merkezi 
IBNJ 4cm 
INC| Zem 


Yukarıdaki verilere göre, BGC üçgeninin alanı 
kaç cm? dir? 


A)3 B) 23 Cc) 33 D) 6 E)9 


D 12 B 8 C 
ABC bir dik üçgen, JADI dış açıortay 
G, ABC üçgeninin ağırlık merkezi, (ABJ 1 (DCJ, 
(BCJ -8cm, |DB| — 12cm 


Yukarıdaki verilere göre, |BG| kaç cm dir? 


A) 22 BG. Oya, “E)5 


dl <E m(Aâ) -90* 
D — 
m(EBD) — 909 
x Xx  m(ö) 90 
|AE| — 4x 
A 16 B 8s G (BC| -9cm 
|AB| < 16cm 


Yukarıdaki verilere göre, |DC| — x kaç cm dir? 


A6  B)12 > D)13 E)15 
2. a ABC bir dik üçgen 
5 Pam 
E m(DEĞ) — 90* 
A(ABC) — 60 cm? 
(BC| - 15cm El 
B D C â 
w——— ış ———> İAE| <5cm 


Yukarıdaki verilere göre, |BD| kaç cm dir? 


7 8 
AZ B)E o) 4 D)S E)6 
e A — (ABI 1 (BDJ 
(FEJ L (ACI 
(EDİ 1 (BDJ 
Ş 2JBF| — |FCJ 
(BFJ - |CD| 
z i JAC| - 15cm 
JABj -9cm 


Yukarıdaki verilere göre, |ED| kaç cm dir? 


A9 B10 Giz D15 E) 16 


X>X—> NS > 


BENZERLİK 





& ği m(ABE) < meb) 





JEF| — |EC| - 4cm 


İFC| 6cm 
A |ED| <2 cm 
B2 F 6 G (BF| - 2cm 


Yukarıdaki verilere göre, AE uzunluğu kaç cm 
dir? 


A) 8 B)7 Cc) 6 D) 5 E)4 


ABC bir üçgen 
(EDİ 1 (ACI 

JEB| < |DCJ <2cm 
E Dp JAD| <3cm 

JEAJ| 6cm 


> 


B 2 


GC 
Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir? 


As B6B O7 DB E)8 


CAB dik üçgen 
(DEJ L (CBI 
(CAJ 1 (ABI 

D (AD| — |DGJ 
İDE| 6cm 
|JAB| -20cm 


o 





w 


A 20 
Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir? 


A)12 B)15 C)18 D)20 Ea 


< 13 X<X 


>>> Benzerlik 


İ. A B (ABI // (DEJ 
1BG| - |GFJ 
,G - IDF| — JFE| 
(AEJ n (BDJ - 4G) 
D F E 


1CG| 


Yukarıdaki verilere göre, 
(AE| 





oranı kaçtır? 


o) 


A)— B) 


1 
4 


ki e B 
5 6 5 9 


BAC dik üçgen 
KLMN bir kare 

Pam 
M(BAC) — 90" 
A(KLMN) — 36 cm? 
* S JBLJ 3cm 


Yukarıdaki verilere göre, |MC | —x kaç cm dir? 





B 3 L M 


A) 6 88 C)9 D) 10 E) 12 


m(EFD) — mAGb) 
|(AB| 4cm 
IDB| 2cm 
ICD| 8cm 





LAE| 


Yukarıdaki verilere göre, 
|ED 





oranı kaçtır? 


A) B)Z o 


1 2 pi 
2 2 9 8 


»> 74 > 


Zirve 


10. 


11. 


12. 


Test—-1 £££ 


A ABC bir üçgen 
JAD| — |DGJ 
D 1BK| < |KD| 


A(BEK) 


Yukarıdaki verilere göre, 
A(ABC) 





tır? 


1 1 
A)— o B— 
ir İ 


A ABC bir üçgen 
JAB| — 3.JAE| 
(BC| -3.JBD| 
A(AEF) - 3 cm? 


B D GC 
Yukarıdaki verilere göre, A(ABC) kaç cm? dir? 


A) 72 B) 64 C) 63 D) 56 E) 54 


(BDI; ABC açısının 
açıortayıdır. 
E (ABI // TODI, 
JAB| 5cm 
İBC| 2cm 
B 2 G 


A(ABE) 


Yukarıdaki verilere göre, —— — oranı kaçtır? 
A(EDC) 


25 


dir 


pp 
4 


EE Ive EEE 












BENZERLİK 





e e 


ABC bir üçgen 4. 
EBDF paralelkenar 

A(AEF) — 3 cm? 

A(FDC) — 12 cm? 





B D Cc 
Yukarıdaki verilere göre, A(EBDF) kaç cm? dir? 






AS B)12 C15 D16 E)20 A)90 o B)86 
2. i (BAJ 1 (ACI 5. N 
(ACI 1 (CDJ 
(CELL 1 
/(EB| 3 


&>C 


Zirve 


A(DEC) — 2 cm? 


D 


Yukarıdaki verilere göre, A(ABC) kaç cm? dir? 


C24 D)28 E)32 






Azo OB)22 A)15 — B)16 
3. A ABC bir üçgen 
6. A 
IDEJ / IFGI / (BC) 
2JAD| — 3JDF| — 6JFB| N Ni 
G A(DEGF) - 16 cm? 
B3 D 


B Gc 
Yukarıdaki verilere göre, A(FBCG) kaç cm? dir? 


A7 BS C)11 D)18 OoOE)20 


S9»  IYS >» 








ABC bir üçgen 
IDEJ / IKLI / (BCI 
J(AD| <s2cm 

|DK| <3 cm 

IKB| <-1tcm 
A(DKLE) — 42 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, A(ABC) kaç cm? dir? 


D)78  E)72 


ABC bir üçgen 
2JAE| - 3JED| 
IKC| < 3İKF| 
(EF) / DKI // (BCI 
A(DBK) — 30 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, A(DKFE) kaç cm? dir? 


D)20  E)24 


ABC bir üçgen 
ay a i 
m(BAD) < m(ACB) 


|(AB| 6cm 
IBD| 3cm 
|AC| - 10cm 


Yukarıdaki verilere göre, A(ABD) kaç cm? dir? 


A)2/i B)2y7 Ce24 D2y& E)4v14 


<1 « 


>>> Benzerlik 





A) 2y15 








ABC bir üçgen 
JAE| açıortay 


m(BAE) - m(GBE) 


“ JAC| 10cm 


JAB| -8cm 
IBD| 4cm 


3y15 g 415 
3 


ABC bir üçgen 
A, K, D ve 

F, K, G doğrusal 
(BEJ kenarortay 
İDC| —2.JBD| 


Yukarıdaki şekilde A(BFK) — 3 cm? olduğuna 
göre, A(KDC) kaç cm? dir? 


A) 12 B) 9 








D) 6 E)4 
ABC bir üçgen 
IDG| — 2.J4D)| 
JAE| <4cm 
İEB| 2cm 
(BC| —12cm 


Pi 
m(ÂBÜ) — 1209 


Yukarıdaki verilere göre, |ED| — x kaç cm dir? 


A) 4v3 B) 6 


> 76 > 


D)3 E) 2v3 


v 
> 
e 
N 


Test—2 EEE 


ACD eşkenar 
üçgen 
(BAJ 1 (CAJ 


| 


Ke 
D m(ACB) — 60“ 
(BC| - 12cm 


Yukarıdaki verilere göre, |EC| kaç cm dir? 


A)3 B) 4 C)5 D6 o E)7 


ABC bir üçgen 


(BFJ — |FE| 
3JFDJ — JAF| 
JAE| 6cm 


Yukarıdaki verilere göre, |EC| — x kaç cm 
dir? 


A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)8 


BAC dik üçgen 


JAD| <5cm 
İDC| 5cm 
İDE| 3cm 
JECİ —3cm 








Yukarıdaki verilere göre, |BE| — x kaç cm 
dir? 


A) 6 B) 8 Cc) 9 D) 10 E) 12 


Lİ Ive FE 









1. A ABC bir üçgen 
S Pi Pi 
E m(ADE) - m(AGb) 
p JAE| -2cm 
İDE| 3cm 
(BC| 6cm 
B 6 C 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 


A)2 B) 4 C) 6 D)8 E) 10 


2. A ABC dik üçgen 
5 JAE| <5cm 
z (BC| < 9cm 
İDB| 4cm 
N a |EC| - 10cm 
4 İDE| <Xx 
B 9 Cc 


Yukarıdaki verilere göre, |DE| — x kaç cm dir? 


A) 5 B) 6 C)7 D) 8 E) 9 
-B. A 
D 
6 
B E (0 


BAC dik üçgen (DEJ 1 (BC), |AC| 6cm 
|(BC| - 10cm, A(BED) — A(ADEC) 


Yukarıdaki verilere göre, |AD| kaç cm dir? 


A)8-5y2 
D)8— v2 


B)9-5y2 c)8-2y2 


EB815v2 


ANA, Iıye NA 


Zirve 


BENZERLİK 





A ABC bir üçgen 


(ABI // TFGJ 
(BC) // İDEJ 





|IGF| <4cm 
JAD| 6cm 
JAG| <3cm 
|DB| <2cm 
JEG| sx 


Yukarıdaki verilere göre, |EC| — x kaç cm dir? 


A)1 B) > 92 D3 4 


Benzer iki üçgenin alanları toplamı 68 cm?, çev- 


releri oranı > tir. 
5 
Buna göre, büyük üçgenin alanı kaç cm? dir? 


A)18 B)24 C)J36 D)48 E)50 





B 12 G 


Yukarıdaki şekilde, ABC eşkenar üçgen 


(DEJ / IBC), JADJ < |DBİ, JFLJ < (GC) ve 

İBC| —i2cmdir. 

Buna göre, A(DBE) kaç cm? dir? 

A) 18v3 B) 20y3 GC) 24y3 
D) 253 E) 273 


ŞE ya 0 














Yukarıdaki verilere göre, |EG| kaç cm dir? 


A) 1 B) > o 2 Dz E)3 


>> 785 








Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir? 


A)3 


B) 4 


0) 5 


E)8 





Yukarıdaki verilere göre, |FB| kaç cm dir? 


A6 B)7 G8 'D)9 E) 10 





>>> Benzerlik Test -3 EEE —— 
| BENZERLİK 
7. N ABC bir üçgen (ADI n (BCJ — (E) 
D G ağırlık merkezi LABI / (CDİ 1. k ABC bir üçgen 4. z ABC bir üçgen 
IDGI // TABI IBE| 1cm JAE| -3cm AG) // IDEJ 
> 
İCE| 4cm |EB| 9cm 7 (FEJ // TABI 
|(AB| —xcm (BD| 6cm JAB| - 4JFEJ 
: c ICD| - & * 6) cm IDC| < 12cm 
e X46 D A B 
Yukarıdaki verilere göre, BDG üçgeninin ala- |ED| -8cm | 
nının ABC üçgeninin alanına oranı kaçtır? Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? o N. e Pa .  İGFİKİBDİ 
, Yukarıdaki verilere göre, |AC| < x kaç cm dir? Ni Velere lere; İDİ daa 
aj 2 a > 1 1 A)6 B) 5 C)4 D)3 E)2 açtır? 
17 17 e A)10 B)12 C)15 D)16  E)20 
A) 4 B)3 c2 D) > E)1 
A 
E D 2 Cc ABC bir üçgen 5 ABC dik 
(DEJ L (ABJ G e 
(CF) 1 JABJ 
B K GE L F Ni / JAE| — JEBİ| DEFG 
Cc 
ll . z |AD| < 8cm v dikdörtgen 
ABC ve DEF üçgenleri benzerdir. İİ ABC bir üçgen, B, F, D doğrusal IDC| «2cm z 
N AG| 2cm 
Taiiye (OL, aarlayı e LAFI 0 TEDİ — (K), JAE| > JEBİ İDE| < 4cm (AG| 
A(ABC) 4 |AD| — |DCJ, |BFJ — |FDJ Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir? IFG| x5em 
N ” JAK| JEK| Yukarıdaki verilere göre, |EC| kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, İDLİ oranı kaçtır? Yukarıdaki verilere göre, BC) oranı kaçtır? A) A3 B) V17 GC) y41 
A) 30 B) 33 C) v85 
D) 213 E) 217 ) ) ) 
3 4 2 4 2 1 1 2 
A) — B) — oz Dp) — Si A) — B) — e) ei Dp) — — D) 6 E) V37 
Iz BŞ Dz Iş BŞ iş B e ) ) 
A ABC bir üçgen Ni e 
mala 12. ABC bir üçgen 6. SA ABC bir üçgen 
ağırlık merkezi 3 DCI / TEFİ / AB 
(BEJ açıortay Mi Mr e (ERİ / IECJ 
D (EĞİ // (BC) JAB| 7cm 
e BCI <6 IDE| / 1BCI 3 FDI / |ABI 
IBEİX&em |EF| 5cm E F 
(AD| 9cm E F A(AEF) - 4 cm? 
DC| <4cm 
IBD| 3cm e A(FDC) — 16 cm? 
JCF| 3cm 
B 6 c B D e 
B vi A 7 B 


Yukarıdaki verilere göre, A(ABC) kaç cm? dir? 


«<1 











>>> Benzerlik Test-4 £££ 
fı ABC bir üçgen (ABI / TEFİ // (DJ 
(BC) / IDEJ a - 3b 
IDF| 3cm 
IFGİ 5cm 
JAD| 6cm 
IDB| —x 
B Gc Yukarıdaki verilere göre, TE) oranı kaçtır? 
Yukarıdaki verilere göre, |DB| — x kaç cm dir? 
A)2 B) 3 C)4 D) 6 E) 9 A B) 55 DE D) E) > 














ABC bir üçgen 11. c O EAD,EBCve 
(BFJ 1 (ACI Xx DEC dik üçgenler 
(CEJ 1. (ABI m JAE| < JEB| 
(BE| - 6cm di 9 Rem 
> kl 
|CF| - gem - |BC| 16 cm 
N A E 3 OoOİDGJ xx 
IPFJ| 4cm ll > 
Yukarıdaki verilere göre, |DC| — x kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, |EP| kaç cm dir? 
A)20 B)24 C)25 D30 E)40 
A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)8 
12. A D,E,F 
9. BAC dik üçgen ” 
X doğrusal 
IDEJ 1 (BCJ D 
B,G,F 
İAE| <2cm E v5 
JEC| < 4cm doğrusal 
JAB| 8cm B 12 e ir lr 
İED| —x 
IDG| <y İDE| < JEF|, JBC| -12cm, |JCFJ -6cm 
Yukarıdaki verilere göre, x * y toplamı kaç cm Şekildeki ABC üçgeni eşkenar üçgen olduğu- 
dir? nagöre, |AE| — x kaç cmdir? 
A 42 B)48 C)52 D56 E)72 A)6 B) 7 c)8 D) 9 E) 10 
>> 805 —<& IYS EZ 









ABC ve ADE üç- 
genleri birer eşke- 
nar üçgendir. 


. |JAB| s1i2cm 
F |AD| — 11cm 


B D C 


Yukarıdaki verilere göre, |AF| kaç cm dir? 


113 127 121 


gg ep o 
14 15 12 2 11 


2. A ABC bir üçgen 
(BD| - |DCj 
E 
4JAL| <3 J1D| 
B D C 
S 
re ” A(ALE) i. 
Yukarıda ler , <7 << oranı kaç- 
ukarıdaki verilere göre AABC) oranı kaç- 5 
tır? 
A) i B) i C) 3 D) 8. E) a 
6 9 28 154 140 
3. i 
D 
B K L Cc 
ABC bir üçgen JAD| — JDCJ, 
IBKİSJKL|<|JLG| 
Yukarıdaki verilere göre, AN orani kaç- 
tır? 
A)2 B)3 Cc)4 D) 5 E) 6 


SX Ive SS 


BENZERLİK 





A ABC bir üçgen 


(ANI iç açıortay 
İN Zam i 
m(B) — m(BAN) 

|AC| <6 cm 
|(AB| -2cm 
İN 
B N Cc 


Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir? 


A)2.8 B3V8 O483 DB EGM 


ABC bir üçgen 

D ve F noktaları 
bulundukları ke- 
narların orta nok- 
talardır. 


IDEJ / |FGJ 





Yukarıdaki verilere göre, taralı alanlar toplamı- 
nın BFGED beşgeninin alanına oranı kaçtır? 


AZ BE Oz D) 2 E) > 


ABC bir üçgen 


(AHI 1 (BGJ 
(BC| —a 
JEL| Xx 
IKLJ > 2x 
AH) <h 





KLED dikdörtgen olmak üzere; xinaveh cin- 
sinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? 











ah B) h o yYah 
2h-*-a 2 2 
D) Z gp 
2 ash 
GE O1 





>>> Benzerlik 


7. A ABC bir üçgen 

(AHI 1 (BCJ 

JAK| — (KHJ 

IBH| — |HC| <6 cm 


JAD| 5cm 


B 6 H- -6 G 


Yukarıdaki verilere göre, JAB| kaç cm dir? 


ABC bir dik 
üçgen 

(ABI 1 (BCJ 
(EDI 1 (AC) 





9 
Yukarıdaki şekilde A(DEC) ri cm? olduğu- 
na göre, A(ABED) kaç cm? dir? 


AS B8 C10 .D)12 E)15 
9. A ABC bir üçgen 
IBDl, (DE| 1 
ibcl İEA| 2 
K 
IBK| < 6 cm 
6 
B D C 


Yukarıdaki verilere göre, |AK| kaç cm dir? 


A) 6 B) 8 Gc)9 


MA any 


Zirve 





Test — 5 EKE 
10. p ği ABCD bir dikdörtgen 
a 
A (KFI 4 (pc) 
İCE| 2cm 
6 IBE| -6cm 
ZN ii 


» 
sa 


Yukarıdaki verilere göre, |FK| — x kaç cm dir? 


24 İ 32 36 
> “gay DE *g— 
) N ) ) 7 ) ) 7 
11. A ABC bir üçgen 
5 (DEJ 1 (BG) 
JBE| - JECj 
sg İDE| — 5 cm 
B E G 
|BD| - 5V5 cm, O m(BDE) — m(AGB) 


Yukarıdaki verilere göre, A(ABC) kaç cm? dir? 


D)75 OoOE)80 


ABC bir dik 
üçgen 
(BDİNEC|—4FJ 
(ABI 1 (BCI 
FKI L (BC) 
JAD| 9cm 
IBF| 6cm 
IFD| 3cm 


12. | 











Yukarıdaki verilere göre, oranı kaçtır? 


3 4 
< pi 
M3 ir 


o) Z D) 


ZE Iv 


eşeğe vü) Ma eee -— 





BENZERLİK 

















4. 
li a N B Ğ 
B D F c ABC bir üçgen, (DEJ / IFKI / ILMI // IBCI 
ABC bir üçgen JABI / IEDJ // 1GFI, |(AD|SJDF|<JFL|<İLB| 
JAE| <1cm, |EG| 3cm, |GC| -2Zcm 
G) — 2 k ki veril a 
A(ABDE) * A(FCG) — 60 cm Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABO) 
Yukarıdaki verilere göre, A(ABC) kaç cm? dir? kaçtır? 
A)120 B)144 C)150 D)160 E)180 ” 1 Ea 9 g5 
9 5 16 16 16 
A ABC bir üçgen 
(ABI // IDEJ 
(FE / IBCİ — 5. A ABC bir üçgen 
JAF| <6 cm z G ; ağırlık merkezi 
N 
|IFB| 3cm IGEJ / (BCI 
JFK| <4cm N (EF) 1 (BC 
Yukarıdaki verilere göre, DC uzunluğu kaç cm İN |GE| 6cm 
dir? i PS ŞER -3cm 
A)3 B) 4 o) 5 D) 6 E)7 Yukarıdaki verilere göre, A(ABC) kaç cm? dir? 
A)8i BO C)98 D)104 E)120 
” (ABJ 1 (DCJ â 
(DFI 1 JACJ 
JAF| — |FG)| 6. A BAC bir dik üçgen 
F 
2 |(DB| 8cm IDEJ 1 (BGJ 
IBC| <6 cm J(AD| - |DCJ| 
D 9 B 6 G JBE| < 12cm 
B 12 E 3C |JEC| «3cm 


Yukarıdaki şekilde (DFJ 1 JACJ olduğuna gö- 


re, |FC| kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir? 


A3 BS Ce D12 E)15 A)2/5 B)3y/5 C)sYe Dyays E)3vİ0 





>>> Benzerlik 


7. ğ ABD bir dik üçgen 
m(B) — 90* 
- E JAE| - JEDİ 
JAB| 6cm 
|BC| <icm 
BIC 7 D 
ICD| 7cm 


Yukarıdaki verilere göre, |EC | kaç cm dir? 


A)Y2 B)3V2 Cja/2 Dsy2 E) 6v2 


ABC bir üçgen 
(DHI 1 (BC) 

(EDJ L (DHİ 

İDE| <9cm 
IDHJ 4cm 
A(ADE) — 18 cm? 





Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir? 


A)20 B)18 C)16 D15 Elis 





9. A ABC bir üçgen 
IDEJ // (BC) 
(EFI 7 (ABI 
D E 
2JAEJ -3JEC| 
B F Cc 
Yukarıdaki verilere göre, ALE oranı kaç- 
tır? 
A) ge Cc) ze D) 25 E) 25 
25 25 25 16 12 


»»> 04 >> 





Test—6 £££ 
10. ABC bir üçgen 
BDEF bir kare 
A(BFED) - 16 cm? 
İFC| 2 JADj| 
B F C 
Yukarıdaki verilere göre, |AE| kaç cm dir? 
A2.5 B)2/6 C)a/2 D)a/5 E)ay6 
11. D 
A 
| 
3S 
B F Cc 
(ABI / TEF // (DCI, (BDJ m (ACI > (EŞ 
|AB| <-9cm, |JEF| -6cm 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABE) oranı kaç- 
tır? 
A) V3 B)2 c)3 D) 23 E)4 
12. A 
B E Cc 


ABC bir üçgen, A, D,E doğrusal, (BDJ // (EFJ 
JAD| — |DEJ|, |BE| —- 2 JEC| 





Yukarıdaki verilere göre, ERİ oranı kâçtır? 





Dz E)2 


ET Ive EE 


— 






A ABC bir üçgen 


G; ABE nin ağırlık 

merkezi 

(DEJ // (BCI 

(EF) // (ABI 

A(ADE) - 8 cm? 
B F Cc 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(CEF) kaç cm? 
dir? 





A) 6 B) 5 C)4 D)3 E)2 
A ABC bir dik 
üçgen 
D (DEJ 1 (BGİ 
JEC| < 2JBE| 
2 
ii 
N 
B E Cc 
Cc 
Yukarıdaki verilere göre, iaMABEDİ oranı 
kaçtır? 
5 9 9 
A)3 B) — C)— D)— E)2 
) Ş © ©. © 
A ABC bir dik 
üçgen 
(BAJ 1 (ACI 
(EDİ 1 (ACI 
JBE| — 2JEC)| 
” d “ JacI -izem 


Yukarıdaki şekilde; Alan(AED) — 12 cm? oldu- 
ğuna göre, |AB| —x kaçcmdir? 


AG  B)7 Cc) 8 D) 9 E) 10 





BENZERLİK 


ABC bir üçgen 
m(ÂBÜ) - m(DEĞ) 
A(EDC) — 18 cm? 
A(ABDE) — 32 cm? 
JED| <6 cm 





A) 6 B) 8 Cc) 9 D) 10 E) 12 


A ABC bir üçgen 
G ağırlık merkezi 
İDEJ // (BCI 
D E A(DPE) — 18 cm? 
B P Cc 


Yukarıdaki şekilde; P e (BCJ olduğuna göre, 
A(ABC) kaç cm? dir? 


A)8i B)76 C)72 D)64 E)s4 








A ABC bir üçgen 
> A, FE L doğrusal 
ö z (DE| // (BCI 
(ALJ 1 (BCJ 
Alan(ADE) 1 
Alan(ABC) 16 
B L Cc 
e ... İAFİ 
Yukarıdaki verilere göre, İFLİ oranı kaçtır? 
1 1 1 2 4 
A B C D) — E) — 
iç Ge be “EÇ 


>X> Benzerlik 











7. ABC bir üçgen 
(DEJ // (BCI 
IDB| <6cm 
JEC| 4cm 
(BC| - 15cm 
IBFJ ve (CFJ 
açıortay 
Yukarıdaki verilere göre, A(ADE) kaç cm? dir? 
A) 440 B) 5v7 Cc) 8v6 
D) 10v7 E) 15V7 
8. ABC bir üçgen 
ICDI açıortay 
(DEJ / (BCI 
İDE| 6cm 
JAE| <-6cm 
JABJ - 16cm 
B G 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 
dir? 
A)96 B)72y/2 cjas2v/5 D)32/6 E)36 
9. A ABC bir dik 
üçgen 
6 BDEF bir kare 
|DG| 9cm 
JAF| <6 cm 
9 Cc 
Yukarıdaki verilere göre, BDEF alanı kaç cm? 
dir? 
A) 54 B) 60 G) 64 D) 72 E) 81 
» aç *»> 


Zirve 


Test—-7 £££ 


ABC bir üçgen 
ADEF paralelkenar 
G; ABC üçgeninin 


ağırlık merkezi 


B E C 


Yukarıdaki şekilde; Alan(ADEF) — 24 cm? ol- 
duğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir?. 


A)72 B)66 C)54 D)48 E)42 


11. A ABC ve BDE 


dik üçgenler 

IBE| 3 JEC| 
Pa 

m(BAC) — 90” 


Pa 
E C m(BDE) -90 
D 


Yukarıdaki şekilde; m(ÂB&) - m(DBG) oldu- 
Alan(ABC) 


ğuna göre, Yarns) 
guna Göre, a DBE) 


oranı kaçtır? 


A) > B2 ©4 DM 


12. A ABC bir üçgen 
(AHI 1 (BCJ 
IBH| — |HC)| 


JACJ 24cm 








Yukarıdaki üçgende; |CE| — 3|DE| olduğuna 
göre, |AD| — x kaç cmdir? 


A)4 B) 5 Cc) 6 D)7 E)8 








pey 

















1. EF //CD//AB 
J(AC| 4cm 
|EF| 4cm 
ICE| 6cm 
|(AB| - 29cm 
JCD|J| Xx 

Yukarıdaki verilere göre, |CD | — x kaç cm dir? 
A)7 B) 16 C) 18 D) 19 E) 22 

2. A ABC bir üçgen 
(BD| - |DCj 
|(AF| x4cm 

z |ED| <3 cm 
KEN 
B D C 
Yukarıdaki verilere göre, ALNEP) oranı kaç- 
A(AFC) 
tır? 
1 1 1 3 
A)— B) — C)— D) — E)— 
IŞ BŞ O; b ig 
3. A ABC bir dik 
üçgen 
JAD| < |DCj 
D 
10 JAB| -10cm 
JEC| 8cm 
LI 
B E 8 C 
Yukarıdaki göre, Alan(DEC) kaç cm? dir? 
A)16 B)20 C)24 Do E)32 
>> IYS »» 





Zirve 








BENZERLİK 


27» 


G 

B . Xx D 4 G 
ABC bir dik üçgen, (ED| 1: (BCJ| 

JED| <3.cm, |DC| - 4 cm, A(BDEA) - 18 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, |BD| - x kaç cmdir? 


A) 5 B) 6 Cc) 6v2 D)7 E) 7v2 
A ABC bir üçgen 
DEFK bir kare 
|BC| - 16 cm 
> a A(ABC) — 80 cm? 
B E F G 


Yukarıdaki verilere göre, |DK| < x kaç cm 
dir? 


11 80 

A)3 B)4 C)5 D)— E) — 
) ) ) li ) 3 
ği A ABC bir üçgen 


IDEJ / (BCİ 


G; ağırlık merkezi 


D E (GHJ 1 (BCJ 
/£ AN ii 
G 
B H C IDE| 8cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 
dir? 
A) 96 


B)72 o C)68 


>>> Benzerlik 





2. 2 IABI / (FEJ / (DGI 
IBE| 6cm 
D 
JEC| <3cm 
X E 
JAB| —x 
B 6 E 8 G 
İFE| —y 
Yukarıdaki verilere göre, x * y toplamı kaç 
cm dir? 
A) 12 B) 16 GC) 18 D) 20 E) 22 
8. â 
F 
Xx 
B D E Cc 


Yukarıdaki şekilde; ABC bir üçgen, (AD| / (FEJ, 
(FDI // (ABI, |ADJ - 10 cm, |DF| - 9 cm ve 
|FE| 6cmdir. 


Buna göre, |AB| < x kaç cm dir? 


A) 15 


B) 16 


C)18 D20 E)24 


ABC bir 
ikizkenar üçgen 
(AB| > JAcj 
LEDJ 1 (AB) 
İDE| <4cm 
m(BED) - 22,5” 





Yukarıdaki şekilde; |BE| — 2|EC| olduğuna 
göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A) 122 B)18V2 C)24 D)36 E)s6y? 


>> 88 5 


Zirve 





10. 


11. 





Test—-8 £££ 


A ABC bir üçgen 
IDEJ / BCI 


A(BCED) — 42 cm? 


B Cc 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 
dir? . 


A)50 B)S2 C)55 D)58 E)60 
A 
6 d0 
B N D GC 


ABC bir dik üçgen. G noktası ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi, I noktası ise iç teğet çemberinin 
merkezidir. 


|AB| 6cm, |AC| < 10cm 
Yukarıdaki verilere göre, |IG| kaç cm dir? 


AZ B) > C) 1 D) > EE 
TABİ // TEFJ /1DCİ 
(AB| -—2cm 
İDC| <6cm 
İLE) < JE 


z EF 
Yukarıdaki verilere göre, Je oranı kaçtır? 


li 


A)2 B)3 Cc) 4 D) 5 E)6 


«< ws << 





ye ryçm 


ÜÇGENDE AÇI - KENAR | 


ABC bir üçgen 
JABJ—JAD| 6cm 
ACI — 10 cm 

IDC| —x 


B D x G 
Yukarıdaki verilere göre, |DC| — x'in alabile- 
ceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? 


A)5 B) 6 C)7 D) 8 E)9 


2. ABC üçgeninin kenarları tamsayıdır. 
Kenarları arasında; 
a-c-3 


a * 4b — 20 bağıntıları varsa 
ABC üçgeninin çevresi kaç birimdir? 
A) 5 B)6 C)7 D)8 E) 9 
3. A ABC bir üçgen 
M(BCA) < 1209 
ACI 4cm 
ği IBCI - 3 cm 


B 3 Cc 


Yukarıdaki verilere göre, AB uzunluğunun ala- 
bileceği en büyük tam sayı değeri kaç cm ola- 
bilir?. 


A)2 B)3 c)4 D)S E)6 


O 8 Ie » 


Zirve 





AĞINTILARI 





Â. ABC üçgenindea, b, c kenarları arasında 
b-*-c-—22 
a*b-—13 
atc-—14 . 
bağıntısı bulunmaktadır. 
Buna göre, üçgenin açıları arasındaki sırala- 


ma aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir? 


m(A) < m(B) < m6) 


m(â) > m(B) > m(C) 
E) m(B) < mf) < mf 


5. A ABC bir üçgen 
JAB) —icm 
JAC| <3cm 








|BC| tam sayı m(BAb) z m(ADB) e oldu- 
ğuna göre, DC uzunluğu kaç cm olabilir? 


A4 B3 G2 Di e 


Faj La La 
6. Bir ABC üçgeninde m(B) < m(C) ve m(Ğ) - 70* 


olduğuna göre A açısının ölçüsü tam sayı ola- 
rak, en az kaç derece olabilir? 


A)40 B)4t C)5O0 DS5 E)69 


Gan -/ 


>>> Üçgende Açı — Kenar Bağıntıları 


7. A ABC üçgen 
(ADI; BAC 
açısının açıortayı 


/BD| - 10cm 





B 10 D Cc 

2 Ni Pi 
Şekildeki ABC üçgeninde m(ÂDC€) > 90“ 
olduğuna göre, ABC üçgeninin çevresinin en 
küçük tamsayı değeri kaçtır? 





A)40 B)4i C)42 D43 E)44 
8. D 7 ç  İAB| <3cm 
1BC| 11 cm 

5 
ICD| 7cm 

11 

A JAD| -5cm 

3 

B 


Yukarıdaki verilere göre, |AC| ve |BD| nin 
alabileceği en büyük tam sayı değerleri topla- 
mı kaç cm olabilir? 


A) 18 B) 21 C) 25 D) 26 E) 27 
9. A ABC (üçgeninin 
çevresi en fazla 66 
cm olabilmektedir. 
/BC| < 22cm 
|(AB| JAC| k 
5 6 
B 22 <6 


Yukarıdaki verilere göre, k için aşağıdakiler- 
den hangisi kesinlikle doğrudur? 


B)k>2 
D)k<4 


O)2<k<4 
H2<k<4 


»X»X» on © 


10. 


11. 


Zirve 


12. 





Test — 1 EEE 


A ABC bir üçgen 
JAC| — 18cm 
18 IBP| Zem 
IBC) — 10cm 
EN 
B 10 c 


Yukarıdaki verilere göre, a nın alabileceği en 
küçük tam sayı değeri kaç cm dir? 





A)5 B) 7 c)8 D) 10 E) 12 
A ABC bir üçgen 
|(AB| x-4-4cm 
ni 3x2 (o ACI <3x-2cm 
İBC| — 10cm 
B 10 G 


ABC üçgeninde verilenlere göre, x'in alabilece- 
ği sayı aralığı aşağıdakilerden hangisidir? 


A)12sx<7 B)1<xs6 CO)2<x<8 
D)2<x<4 E)2s<xs6 
A 
JAB|-—ecm 
IBC|-—cm 
3 * 
JAC|<xcm 
B 6 Cc 


Yukarıda verilen uzunluklarla bir üçgen çizile- 
bilmesi için, x kaç cm olmalıdır? (x € 74) 
A)1 B)2 


o) 3 D) 4 E)5 


EE IV FE 








: 
i 
t 
i 
İ 
i 
i 
İ 
i 









Düzlemsel şekilde 


A 
12 tüm uzunluklar tam- 
sayı 
Zem 

B c mM(BAĞ) — 90* 
(BD| — |DC| <8cm 

8 8 |AC| - 12cm 

D 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| nin alabileceği 
tamsayı değerleri toplamı kaçtır? 


A9 Bio Ct12 


2. A 
B a GC 


Yukarıdaki şekilde, 2a < b olduğuna göre, A 
açısının ölçüsünün en büyük tamsayı değeri 
kaçtır? 


D)13 oE)14 


ABC dik üçgen 
(ABI 1 (BCI 
(BCJ kenar 


uzunluğu sabittir. 


A) 59 


Düzlemsel şekilde 
(a -d)ve(b*c) 
tamsayı 





Şekildeki verilere göre, a*-b-c-4d topla- 
mının en küçük tamsayı değeri kaçtır? 





A)14 B)15 C16 Diz E18 


A Ive İŞ 


ÜÇGENDE AÇI - KENAR BAĞINTILARI 








Aşağıdaki grupların kaçında verilen eleman- 
larla bir üçgen çizilebilir? 


.a-5 b—5cm c-5cm 
Il. a4 b—3cm c—2cm 
iN a3 b4cm csicm 
MV a-7 b 6cm cz4cm 
V a-5 b—2cm c-8cm 
A) 1 B) 2 c)3 D) 4 E) 5 





Şekilde verilen açı ölçülerine göre, en uzun 
kenar aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (BCI B) (ACI ©) (ECİ 
D) (CDJ E) (EDİ 
A |AB| — JACJ 
459 < m(Â) < 80” 
B C 


Yukarıdaki ABC üçgeninde B açısının alabile- 
ceği en büyük ve en küçük tamsayı değerleri 
toplamı kaç derecedir? 





A)113 B)118 C)123 D)125 E)130 


>>> Üçgende Açı — Kenar Bağıntıları 


7. N LABI / IDCJ 


D 
7 ICAJ açıortay 
mb) — 61“ 
mf) — 58* 
İN İN) 
B C 


Yukarıdaki verilere göre, şekilde en kısa kenar i 





aşağıdakilerden hangisidir? 


A) JABJ B) (BCJ ©) 16DJ 
D) JADJ E) (AC) 
8. R Yandaki şekilde 


m(BAD) > 909dir. 





Yukarıdaki verilere göre, y'nin en küçük değe- 
rine karşılık x'in alabileceği en büyük tam sa- 
yı değeri kaçtır? 


A)17 oB)18 C)19 D20 E21 


9. A ABC bir üçgen 
(BC| <8cm 
i - JAB| -3cm 
JAC| —x 
B 8 G 


Yukarıdaki şekilde m(B) < m(Â) olduğuna gö- 
re, x in alabileceği tamsayı değerleri toplamı 
kaçtır? 


A)7 B) 9 Cc) 10 D) 12 E) 13 


>>92 > 


Zirve 


Test-2 £££ | 


A IBC| - 2 JAB| 
JAC| - 16cm 


B Cc 

Yukarıdaki şekilde ABC üçgeninin çevresi en az 
37 birim olabileceğine göre, |ABİ| yi ifade eden 
aralık aşağıdakilerden hangisidir? 





A) 7 < JAB| <21 B) 16<|JAB| <21 
C) 7<JAB| < 16 D) 2<JAB)| < 16 
E) 2<JAB| <16 


B (e 
D, ABC üçgeninin iç bölgesinde, 
|AB| —i2cm, JAC| <-7cm, |DC| -5cm 


Yukarıdaki verilere göre, |BD| nin alabileceği 
en küçük tamsayı değeri kaçtır? 


A)1 B)2 C)6 D) 7 E)8 
A ABC bir üçgen 
/5 m/(DAĞ) —35 
409 


m(ÂBG) — 70* 
m(BAD) — 40" 
(70 
B 


Şekildeki verilere göre, aşağıdakilerden han- 
gisi yanlıştır? 


A) |BGJ > JAG) B) JAD|J — JAB| 
GC) JAD| — |DGJ| D) |BD| > |DCJ| 
E) JAB < JACJ 
«< Vs <<< 








in 


2. 









Yukarıdaki verilere göre, m, n ve £ arasındaki 
en doğru sıralama, aşağıdakilerden hangisidir? 


A)Zz>m>n Bm>n>4 Oz>n>m 


D)n>E>m En>m>4 


ABC bir üçgen 


A 
” BDC çeşitkenar 
üçgen 
8 

2 JAD| <6cm 
|(AC| <8cm 

a i 
m(BAC) < 90 

B C 


Yukarıdaki şekilde (DCJ nin en büyük tam sayı 
değerine karşılık, |BC | 4 |BD)| toplamının ala- 
bileceği en küçük tamsayı değeri kaçtır? 


ABC bir üçgen 

|AD| - |BD| -m 

(AC) <—n 

|DC| —£ 

M/(BAĞ) — 36 

m(ÂBE) — 729 
S 
E 
Nİ 


A)7 B)8 C) 10 D) 11 E) 12 


A ABC bir üçgen 
JAB|—- 7cm 
(BC| — 12 cm 
7 x 
JAC| —Xx 
B 12 Cc 


Yukarıdaki üçgende m(BAĞ) > 90" olduğuna 
göre, |AC| — x in alabileceği en büyük tam- 
sayı değeri kaçtır? 


A)8 B) 9 Cc) 10 D)11 E) 12 


> Www >» 


ÜÇGENDE AÇI - KENAR BAĞINTILARI 





ABCD bir dörtgen 
JABJ| < ticm 

cCc |BC| <5cm 
IDC| 7cm 
JAD| -3cm 





B 


Yukarıdaki verilere göre, |AC| — x kaç farklı 
tamsayı değeri alabilir? 


A)3 B)4 C) 5 D) 6 E)7 


ABC bir üçgen 


A 
JAB| -8cm 
JBC| <4 cm 
X m(ÂBE) >90 
8 
B 4 C 


Yukarıdaki verilere göre, |AC| — x in alabile- 
ceği tamsayı değerleri kaç tanedir? 


A)1 B)2 c)3 D) 4 E)5 


. A 
/N 
B C 


ABC bir üçgen Çevre(ABC) - 24 cm 


Şekildeki ABC üçgeninin |BCJ kenarının alabi- 
leceği en hüyük tam sayı değeri kaç cm dir? 


A9 B10 G1 Diz Et13 


LE 09 


>>> Üçgende Açı — Kenar Bağıntıları 


Test—3 EE 





7. A ABC bir üçgen 
(BCJ| - |AC| 8cm 
x JAB| —x. 


m(ACB) -a 


w 


Cc 


Yukarıdaki şekilde 609 < « < 90* olduğuna 
göre, |AB| —x in alabileceği tam sayı değer- 
leri toplamı kaçtır? 


A)11 o B)21 Cs0o Dai E38 
8. A ABC dik üçgen 
> (BAJ 1 TACI 
> 15 (AB| 8cm 
JAC| — 15cm 
IPB| <x 
zi S |Pci -y 


Yukarıdaki şekilde P noktası üçgenin iç bölge- 
sinde olduğuna göre, x * ynin alabileceği en 
büyük tamsayı değeri ile en küçük tamsayı 
değeri arasındaki fark kaçtır? 


A) 1 B)2 c)3 D)4 E)5 


ABDC bir dörtgen 
(ACI // IBDI 
m(ABE)- 60* 


m(8Cb)— 20" 
(AB|— Xx 
IDC|—y 





Yukarıdaki verilere göre, aşağıdakilerden han- 


gisi doğrudur? 


A)y<2x B)x>y Cjx<y Dx-y E)>>y 


nama mm -—— 


Zirve 


10. D ABCD dörtgen 
JABJ| -9cm 

7 
> |BC| 12cm 
ICD| 7cm 

A c 

IDA| <6cm 

9 12 

B 


Şekildeki verilere göre, |AC| veya IBD| nin 
alabileceği değerler x ile gösterilirse, x hangi 
tamsayı aralığında bulunur? 


A) 2<x<19 B) 3<x<21 
C)3<x<15 D) 5<x<15 
E) 5<x<21 
11. A ABC bir üçgen 
JAC| 10cm 
X j0 (BC| — 11 cm 
m(AGB) a 
B Ti c İAB| <x 


Yukarıdaki şekilde « < 609 olduğuna göre, 
JAB| x in alabileceği en büyük tamsayı de- 
ğeri kaçtır? 


A) 11 B) 10 Cc) 9 D) 8 E) 6 


12. A ABC bir üçgen 
D (AB|-|BD|—|DC| 
(BC| —12cm 
B 12 G 


Yukarıdaki verilere göre, |DCj| nin en büyük 
tam sayı değeri kaç cm olabilir? 


A)6 B) 7 c0)8 D) 9 E) 10 


4 





styles 








resinin en büyük tamsayı değeri kaçtır? 
A) 70 


B71 C)72 D73 E 74 


A ABC bir dik üçgen 
JAC| < 12cm 


B 3x4*4 G 

|AB| - 29cm, JAC| -(x-3)cm,... 

JBC| — (8x *4) cm zi 
Şekilde verilenlere göre, ABC üçgeninin çev- | 
309 < m(Â) < 60* 
2 
z 
N 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| — xin alabile- 
ceği kaç farklı tamsayı değeri vardır? 


A) 1 B)2 Cc) 3 D) 4 E)5 


ABCD bir kon- 
veks dörtgen 


JAB| -4cm 
1BC| <8 cm 
JAD| <3cm 





B 


Yukarıdaki verilere göre, |DC| — x kaç farklı 
tamsayı değeri alabilir? : 





A)9 B) 10 C) 12 D) 13 E) 14 


.—n.a.n— kia > NE ai, 


6. 





ÜÇGENDE AÇI - KENAR BAĞINTILARI 


A ABC bir üçgen 


JAB| — JADJ 
IDC| 4cm 
JACI| 7cm 








re yea ei er. 
Yukarıdaki verilere göre, |BD| — x in alabile- 
ceği en büyük tamsayı değeri kaçtır? 





A)7 B) 6 C)5 D) 4 E)3 
m “ABC bir üçgen 
|AB| <5cm 
JAC| <8cm 
B 
Yukarıdaki şekilde; m(BAĞ) > 90* olduğuna 
göre, |BC| > x in alabileceği tamsayı değer- 
leri toplamı kaçtır? 
A 42 B)40 C)39 D)36 E)33 
A “ABC bir üçgen 
|ACJ <9cm 
(BC| 6cm 
” 9 
B 6 G 
Yukarıdaki şekilde; m(B) > m(AÂ) > m(6) oldu- 
ğuna göre, JAB| — x in alabileceği tamsayı 
değerleri toplamı kaçtır? 
A) 13 B) 12 6) 11 D) 10 E)9 


>>> Üçgende Açı — Kenar Bağıntıları 


#4 A ABC bir ikizkenar 
üçgen 
|AB| — |AC| 
B (0 


Yukarıdaki verilere göre, aşağıdakilerden han- 
gisi kesinlikle doğrudur? . 
A) m(BAĞ) > 90* 

B) |BG| > JAGI 

C) mAÂBÜ) 4 mAĞB) > 90* 

D) 90 - m(BAĞ) > m(ABt) 

E) mABÜ) < 90“ 


8. A ABC bir üçgen 
/AB| sat4 
JAC| - 2a-3 
at4 2a-3 EN Ri 
m(B) > m(G) 
B c 


Yukarıdaki şekilde; |BC| * |JAB| — 16 cm ol- 
duğuna göre, a tamsayısı aşağıdakilerden han- 


gisi olabilir? 
A) 14 B) 12 C) 10 D) 9 E)8 
9. A |AB| -6cm 
JAC| <8cm 
6 8 
B GC 


Yukarıdaki şekilde taslağı verilen ABC üçgeni- 
nin (BCJ kenarına ait yüksekliğinin en büyük 
tamsayı değeri kaç cm dir? 

A) 6 B) 5 c)4 


Dp) 3 E)2 


ne ma “a 


Zirve 


10. 


11. 


12. 


Test—4 EE 


D TBAJ 1 TACI 


A 
e (BDJ 1 (pcj 
m m(ABD) — 20* 
/ 
B C 


Yukarıdaki şekilde; m(ÖBC) — 30 olduğuna 
göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğ- 
rudur? 


A) Alan(BEC) — Alân(EDO) 


B) Alan(ABE) — Alân(EBG) 
C) Alan(ABE) > Alan(EDO) 


D) |BE| < |ECİ 
E) JAE| < JEDİ 
A 
> mâ) - 68 
JACJ > JABİ 
B Cc 


Yukarıdaki verilere göre, C açısının ölçüsünün 
alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? 


A) 54 B) 55 C) 56 D) 57 E) 58 
A ABC üçgeninde 
mf) > m(Ö) > m(B) 
s - veriliyor. 
B a G 


Buna göre, |b—c| * |c—aj 4 Ja— b| aşağı- 
dakilerden hangisidir? 
A) a-b 


B) 2a-b Ga-b*tc 


D) 2a-2c E) 2a -2b 


ABC bir üçgen 


JAB| — VWi3 cm 
JAC| -4cm 
(BC| —5cm 


2 mÂGB)—x 


İsi 
o 


Yukarıdaki verilere göre, cosx kaçtır? 


2 3 5 7 7 

A)— B)— GC) — D) — E) — 

)3 İş Ig Ig ) o 

2. A e 

CosÂ- 

4 
z > (AB| <-2cm 

B Xx Cc 


| |(AC| 4cm 
i 
i 
: 


Yukarıdaki verilere göre, |BC| - x kaç cm 
dir? 


A4/2 B YO G257 DsY3 E2y6 





O, çemberin 
merkezi 


JO0B| - 18cm 
(BG| 24cm 


TD” 


Yukarıdaki verilere göre, sine kaçtır? 


i 2 3 4 4 
A) — B) — Cc D 
Iş BE OZ ME Bş 





mene 


A 


ÜÇGENDE ÖZEL TEOREMLER 











4. A JAB| 6cm 
(AC| 8 cm 
5 8 |BC| 9cm 
B 9 Cc 
in8 
Yukarıdaki verilere göre, akk oranı kaçtır? 
sinC 
2 3 3 4 8 
A)— B) — GC) — D) — E) — 
ke SE, e ye SE 


5. Sinüs değeri 0,8 olan bir açının kosinüs 
değeri kaçtır? 


v A)0,4 B)0,5 © 06 Doz E)08 
RK 
6. A ABC bir üçgen 
JAD| <3 cm 
IDB| 4cm 
IBE| <-3cm 
JAr| s2cm 
|FC| 8cm 








B 3 E x Cc 


Yukarıdaki şekilde; JAEJ, (BFJ ve (CDJ bir nok- 
tada kesiştiğine göre, |JEC| — x kaç cm dir? 


A7 B)8 09 





>>> Üçgende Özel Teoremler Test-1 KE i 


ÜÇGENDE ÖZEL TEOREMLER > 











ABC bir üçgen 10. A i 





























7. A ABC bir üğgen i 
m(Â) - 78” m(Ğ) — 60” 1. A (ABC bir üçgen A |BCJ 12cm 
m(&) — 58 lAC| > 4cm JAB| - 3V6cm |AB| sx 
JAB| - 40cm Eİ e ? (ACI -3cm > sin& 2 
2 İMC) —x 3 (BC| -5cm sinA 3 
sin49* - 0,75 ve sin539 — 0,8 alınız. c 5 > 
N e 3 Yukarıdaki verilere, |AB| — x kaç cm dir? a 8 vE) 2 
Buna göre, x kaç cm dir? an . Yukarıdaki verilere göre, cosG kaçtır? 
A)30 B)34 C)35 D)36  E)37,5 A6 B)8 C)3Y8 D4/3 E)3v6 Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 
21 -2 v5 -5 - 
Ap iy o e) A8 B9 10 D15 E)18 
3 3 3 6 
8. BC iki 
> 6 İKEKSnEE 11. N JAC| - 12cm 
üçgen 
— | 2. A ABC bir üçgen 
JAB| - 10cm M(ABO) -a i 
i A 
10 10 |AC| - 10cm 2 JAB| - A9 cm > 
sina — — , (108 - 
(BD| 4cm gd 3 | Tİ Ni JAD| <4cm 
IDC| <8cm C | (BD| 3cm > > 
bd 
8 m 
o © mA -x ? IDGJ —Zcm İL ri — N 
a B 3 D 2 ç 9 Şekildeki ABC üçgeninde; m(BAC) — 1089, 
- “Yukarıdaki verilere göre, sinx kaçtır? kil ilen ABC ü e P g JAB| - 2 cm ve JAC)| — 5 cm olduğuna göre, 
ayan ia a dell ki yle Yukarıdaki verilere göre, |AC| — x kaç cm dir? |BC|  x kaç cmdir? (cos72 — 0,3 alınız) 
4 2 1 1 i 
Ayem. Ee e Vm - By VEŞ 
yz yz a el 7 A8 B9 C)10 D75 EBS | A)25 BY OY DYE g2 A)4/2 B)Y33 C)vâ4 D)V85 E6 
| 
i 
9. i ABC bir üçgen 
- |(DB| 5cm 
2|BE| — 3JEG| A ABC eşkenar 
JAF| -2JFG)| IBE| - 4cm 3 (PE LIEGİ üçgen 
” İk JEC| - 6cm | ” |BE| > 4cm 
se : PFJ L (AB 
5 ? BE| -7cm 
|IFA| 3cm e IFC| 2cm 
B E C | |EC| 4cm 
Yukarıdaki şekilde (AEJ m (BFJ m (CDJ — (PJ dır. | |AC| 9cm 





Buna göre, ai “oranı kaçtır? 
İDB| 


92. & 


»jw 


Yukarıdaki şekilde; P noktasından üçgenin 
kenarlarına dikmeler cizilmiştir. 


Buna göre, |AD| — x kaç cm dir? 


AYAS BE 9 Dea Evo 
EE Ive ZE 








B 7 E 4 C 


Yukarıdaki şekilde, |BF| — 2|FA| ve (CPJ 
açıortay olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


A9 B)3Y/7 C)e/2 De/3 E)sv10 


ANA Iyeo A 





B 4 E 3 Cc 
Yukarıdaki şekilde; JAEJ, (BFJ ve |CDJ bir nok- 
tada kesiştiğine göre, |AD| — x kaç cm dir? 


24 iy Gi m ge 
4 9 17 19 23 


FE men 5 


>X> Üçgende Özel Teoremler 


7. i A m(E) — 659 
(AC| 4cm 
(BC| <5 
Ni 4 
JAB| —x 
(N 
B 5 Cc 


COS65' - 0,4 alınız. 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 4 B) 5 C) 6 D) 2v6 E) yâ 

8. A JAB| 4cm 
i |(AC| -6cm 

m(BAĞ) a 

B x C cosa - —0,25 


Yukarıdaki verilere göre, |BC| — x kaç cm dir? 


A)Vs8 B)2V15 C)3V7 D)8 E2A7 


Yukarıdaki şekilde; bir ormanda bulunan A ve B 
gözetleme kuleleri K noktasında bir yangın tespit 
ediyor. Yapılan ölçümlere göre m(KAB) — 64“ ve 
m(KBA) - 86“ olarak belirleniyor. 


A ve B kuleleri arasındaki uzaklık 10 km 
olduğuna göre, B kulesinin yangın bölgesine 
uzaklığı kaç km dir? (sin64” — 0,9 alınız) 

A) 9 B) 12 C) 15 


D) 16 E) 18 


>> 100 >> 


Zirve 


Test—2 EEE 


ABC bir üçgen 
(PDJ 1 JABJ 
(PEJ 1 (BC) 
JAPJ — |PG| 
JAD| <4cm 
İDB| -5cm 
c 

IBE| 6cm 


Yukarıdaki verilere göre, |EC| — x kaç cm dir? 


10. A 





B 6 E x 


A)2Y6 B)3Y8 27 DYE Bay? 
cosB--, 
10 5 
cos6- 2 
7 
B Cc 
Yukarıdaki verilere göre, |AC| * |BC| 
toplamı kaç cm dir? 
A) 23 B)24 C)25 D) 26 E) 27 


12. ABC eşkenar 


üçgen 
|CE| - 4JEB| 
2|CFJ — 3JFA| 








B E C 


Yukarıdaki şekilde; P noktasından üçgenin 
kenarlarına dikmeler cizilmiştir. 





Buna göre, İDE! oranı kaçtır? 


DB| 
3 4 5 7 7 
A (Be e. “Ey zi 
5 3 5 3 7 
GE Iı ye A 





dele 





1. ABC bir dik üçgen 
DEFT dikdörtgen 
|(AD| 6cm 
JTC| <8cm 
m(BAĞ) — 90* 

B E F C 

Yukarıdaki verilere göre, Alan(DEFT) kaç cm? 
dir? 

A) 36 B)42 o C)48 D) 56 E) 60 

2. A BAC bir 

v dik üçgen 
D (BD| açıortay 
8 |DG| 8cm 
e İN MAGB) — 159 
B C 
Yukarıdaki verilere göre, A(BDC) — A(ABD) 
farkı kaç cm? dir? 
A)4 B) 6 c)8 D) 12 E) 14 
3. A ABC bir dik üçgen 
(AB| 1 (BC) 
5 (BD 1 (DE| 
© |AD|-JAB|-|JBE| 
LL : 
B E Cc 


Yukarıdaki verilere göre, A(BDE) kaç cm? dir? 


A)4 B)6 C)8 D) 10 E) 12 


ÜÇGENLER GENEL TEKRAR 


Zirve 





C CAB bir dik üçgen 
(ADJ kenarortay 
(CEJ açıortay 
(CEJ 1 (ADJ 
> (EF) / (CB 

|AC| 8cm 





Yukarıdaki verilere göre, A(AEF) kaç cm? dir? 






A4 B6e CaB DeB 688 
A ABC bir üçgen 
(AHİ 1 (BCJ 
- 2v13 
28 |AC| cm 
|BE| - 2/3 cm 
JEC| 2cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| — x kaç cm dir? 


A)2.5 B)a/2 C)aV/3 D)2v15 E)3V5 


(ABI 1 (ACI 

(BDJ açıortay 
(CDİ açıortay 
|AB| —12cm 
JAC| 16cm 





Yukarıdaki verilere göre, A(DBC) kaç cm? dir? 


A) 24 B) 32 C) 36 D) 40 E) 44 


GF ama 5/5 


>>> Üçgenler Genel Tekrar 


ABC ve ADE 


birer eşkenar 





Pa 
m(GAD) — 30* 
P |BC| <6 cm 


Yukarıdaki şekilde |ED| - 4V3 cm olduğuna 


göre, |BE| kaç cm dir? 








A) 2/38 B)2vV39 C)3v37 D)4v19 E)5Y7 


8. A ABI 1 (BD| 
N m(ÂCb) — 1509 
JAB| -3y/3 cm 
3v3 a“ IBD| 5cm 
a |CD| — 2/3 cm 
E 
B 5 D 


Yukarıdaki verilere göre, |AC| — x kaç cm dir? 


A) 33 B) 4v3 G)4 D) 5 E) 6 
9. A ABC ikizkenar üçgen 
JAB| — JAC| 
2 M(ÂBÖ) — mbt) 
o İBDI 5cm 
EN zi 
B G 


Yukarıdaki verilere göre, |EC| — x kaç cm dir? 


A)4 B) 5 G6 D) 2y5 E) 4y5 


AA dan 


Zirve 


Test -1 <EE 


10. A ABC bir dik üçgen 
(ABI 1 (BCJ 

ICDI açıortay 
İBE| 4cm 


m(DAB) -m(BAĞ)—459 





Yukarıdaki şekilde; JABJ m (CDJ — ŞEY oldu- 
ğuna göre, |JAD|J — x kaç cm dir? 


A)4/22 B)6 C240 Ds E)4y3 
11. : A ABC bir üçgen 
(OHJ 1 (BGJ 
10 10 lAB| — 10cm 
|(AC| — 10cm 
1BC| 12cm 
Zi 
B H C 
ye 
12 


Şekilde O noktası ABC ikizkenar üçgeninin çev- 
rel çemberinin merkezidir. 


Buna göre; |OH| — x kaç cm dir? 


8 7 9 10 11 
A B C D—  B— 
Ja 7 lir > 5 





ABC dik üçgen 
(ABI 1 (BCJ 
JAE| - JECİ 
JAB — |DE| 





Şekildeki ABC dik üçgeninde, m(EDO) - & 
kaç derecedir? i 


A)25 B)380 C)45 D)6O E)75 


ye ER iii. Mi! leri 








ty 


rn 














A ABC bir üçgen 
O IFD| — JBD| 
|EC| < |CD| 
m(Â) — 42: 
B Cc D 
Yukarıdaki verilere göre, m(ECA) kaç dere- 
cedir? 
A) 60 B) 62 GC) 64 D) 66 E) 68 
2. A ABC bir üçgen 
|AC| - |BC| 
|AB|JAD|—|AE| 
> 
m(ACB) — 40“ 
2 
5 
N 
Yukarıdaki verilere göre, DEC açısının ölçüsü 
kaç derecedir? 
A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 
3. A ABC bir üçgen 
ADEF bir 
F paralelkenar 
3 Ç(ADEF) 16cm 
ABC) - 28 cm 
a E e Bc) c 
|AB| — JAC| 
İFC| 3cm 
Yukarıdaki verilere göre, BE uzunluğu kaç cm 
dir? 
A)3 B)4, 5 C)5 D) 6,5 E) 7,5 
KR A Y.Y A 


ÜÇGENLER GENEL TEKRAR 





ABC bir üçgen 
(BGJ // TEFJ 
IBDJ ve (CDJ 
açıortay 
-İAE| - 6cm 
(EB| 4cm 
(BC| — 20 cm 





Yukarıdaki verilere göre, |AF| kaç cm dir? 


A) 6 B) 8 Cc) 9 D) 10 E) 12 


A ABC dik üçgen 

R K açıortayların 
kesim noktasıdır. 
JAK| <3 cm 

k AN JKC| 6cm 

B G 


Yukarıdaki verilere göre, A(AKC) kaç cm? dir? 


A) a2 B) 32 C) 
D) 6/2 E)9V2 
pi ABC bir üçgen 
# (ABI // IDEJ 
Ş JAK| — JKEJ 
3|BFJ — 4JFG| 
JAD| 4cm 
B E F 3 G em 


Yukarıdaki verilere göre, |DC| kaç cm dir? 


A) 6 B)8 G6) 10 D) 12 E) 14 


7 ama 7 


>>> Üçgenler Genel Tekrar 





Test -2 £££ 
7. A ABC bir üçgen 10. , ABC bir dik üçgen 
a€ Rt (AB| 1 (BCI 
8 
|AB| — Sa IBE| <|EC| — & cm 
>a 3a 
JAC| —3a D JAD|—|DB| -8cm 
(BC| — 16 cm 8 N 
B 16 c Z 


Buna göre, a nin en geniş aralığı aşağıdakiler- 
den hangisidir? 
A))3<a<9 


B)4<a<8 C)2<a<8 


D)2<a<10 


E4<a<10 


ABC bir üçgen 

G, ağırlık merkezi 
İDEJ // (BCI 

FE (BCİJ 

A(ABC) — 72 cm? 





B F Cc 


Yukarıdaki verilere göre, A(DEF) kaç cm? dir? 


A)30 B)24 C)20 D)18 E)16 
9. i m(ÂBD) — 2m(0BE) 
(BCJ 1 (CDJ 
(AB| - |BD| 
İDC| 6cm 
BA D. |BCJ <12cm 
6 
12 i7 
G 


Yukarıdaki verilere göre, ABCD dörtgeninin 
alanı kaç cm? dir? 
A) 72 B) 90 C) 96 


D)108 E)144 


>> 1045 


ZİN Ve — ar Mm nn <a <a 





11. 


12. 


B 6 E 6 G 


Yukarıdaki verilere göre, DEF üçgeninin alanı 
kaç cm? dir? 


A) 10 B) 16 C) 20 D) 24 E)30 
A ABC bir üçgen 

(EF) 1 (ABI 

D (EDI 1 (ACI 
E ile 
laci 3 
B E e İBE 1 
leEc| 3 


Yukarıdaki verilere göre, Jeri oranı kaçtır? 


lED| 


1 1 2 3 1 
Cc) — DD E— 
)z lr Pe 


ABCD bir dörtgen 


>” 


m(GAD) — 30* 
IBE| -2cm 

JED| 6cm 

JAD| - 10cm 
A(ABCD) — 40 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir? 


CO12 D14 15 


EE |IYS EZEL 





kerem 





1. a ABC bir dik üçgen 
(AB| 1 (BC) 
7 : JAE| - JECİ 
IBD| < 1 cm 
D |BC| < 6cm 
l J(AD| 7cm 
B 6 Cc 


Yukarıdaki verilere göre, |DE| kaç cm dir? 


ASP BAP? C5 DE E|4 
2 â ABC bir (o dik 
üçgen 


(ODI // (ABI 
(OEJ / (BCİ 
|(AB| -8cm 





B Cc 


Yukarıdaki şekilde; O noktası, iç açıortayların 
kesim noktası ve Çevre(DOE) — 17 cm 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


D)68  E)72 


ABC bir üçgen 
İDEJ / (FGİ 
JAD||DF|)JFB| 
JAG| — |GCİ 
A(DFGE) — 12 cm? 





Yukarıdaki verilere göre, A(ABC) kaç cm? dir? 


A)24 B)32 C)386 D)44 E)48 


S5 |IYŞ 5 


Zirve 





ÜÇGENLER GENEL TEKRAR 


A ABC bir dik üçgen 
(ABJ 1 (BC) 
ADI - IDCİ 

Pm 
m(ÂED) - 609 
IEBI - 2 cm 





: 5 »  İBC|<8v3cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AE| kaç cm dir? 





A)10 Bs Cas Daf E)2v5 

A ABC dik üçgen 
(AB| 1 (BC) 
(CFJ açıortay 
D, F E doğrusal 
JAE| <6cm 
|EC| <3 cm 
IDC| <4cm 
(BD| <3 cm 


Yukarıdaki verilere göre, EFC üçgeninin alanı 
kaç cm? dir? 


A) 2yJ2 B) 3y2 o 4y2 
7 7 7 
D) 62 g 8/2 
7 7 
A ABC bir üçgen 
B, C, D doğrusal 
E |AE| - 4cm 
5 
O» JED| > 4V3 cm 
307 |BC| < 5cm 
B Cc D 


Pam Zum 
Yukarıdaki şekilde; m(CED) - m(EDB) — 30“ 
olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


A) 1 B)2 Cc) 4 D) 5 E)7 


EE inn £ 














>>> Üçgenler Genel Tekrar Test -3 EEE 
7. A ABC bir üçgen 10. - JEAJ t (ACI 
1BDJ 18cm (EB L (BD) 
> NON 1DO| < 6cm > e (ACI 
D —X 
li O İAME| 4x 
ii ea . (BC| -9cm 
A 16 B 9 C JAB) — 16 cm 


Yukarıdaki şekilde; |AB| - |AC| — 13 cm ol- 


duğuna göre, |AD| — x kaç cm dir? 





A)v33 B)VA7 O248 DV EYGİ 


ABCD bir dörtgen 
6 (ABI 1 (BC) 
aliyi 
TD M(ADG) — 759 
a 
m(BCD) — 1359 
7 JAD| -6cm 
> |IDC| - 2/2 cm 
Yukarıdaki verilere göre, IBC| kaç cm dir? 


biri 





A) 3vy3 B) 3v2 C)3v3-2 
D)Y3 K1 E) 23-1 
9. ABC bir üçgen 
JAD| — JAEJ 
(BD| — |BF| 
mM(EDE) — 70* 
M(AĞB) <a 
- Yukarıdaki verilere göre, m(AcB) - o kaç de- 
recedir? 
A) 60 B) 50 G) 45 D) 40 E) 30 
>> 106 > 





Zirve 





Yukarıdaki verilere göre, |DC| - x kaç cm 
dir? 


A)3 B)4 Cc) 6 D) 8 E) 12 
11. A ABC bir eşkenar 
üçgen 
AHI 1 (BCJ 
(HEJ 1 (ACI 
JE 
EN 
B H Cc 
be -..  Alan(ABC) 
Yukarıdaki verilere göre, — <2 
SETS, lanacgy oranı 
kaçtır? 
A)4 B) 6 C)8 D) 9 E) 10 
12. E ABC bir dik üçgen 
2 TEAJ 1 JACI 
A IDF|  |FGJ| 
JAB| -6cm 
6 D 
|BC| 8cm 
5 eğ JAEj —3cm 


- Yukarıdaki verilere göre, |DE| kaç cm dir? 


A)4 B) 5 G6 D7 E)8 


< v << 





erener 






ABD ve BDC 
birer üçgen 
IBCI L JCDI 
Vi (BDI açıortay 
JAB|—JAD|— 5cm 





< pm 
c IBD| 8cm 
Yukarıdaki verilere göre, ee) oranı kaçtır? 
A(BCD) 
25 25 25 25 
— — g2 np— pi 
© 64 ) 48 ) 32 ) 28 ) 
2. A BAC dik üçgen 
42 
: m(DAĞ) — 60* 
7 JAB| 4cm 
J(AC| 6cm 
B D G 
Yukarıdaki verilere göre, ADE oranı kaçtır? 
23 v2 2y)3 4 2 
<- Bat g2 pg g2 
Me Gg e) 
3. A ABC bir üçgen 
m(6) < 60* 
13 
JAC| — 13 cm 
|(BC| 9cm 
B 9 Cc 


Şekilde verilenlere göre, |AB| kaç cm olabilir? 


A)20  B)17 


>> WN > 





Zirve 





ÜÇGENLER GENEL TEKRAR 








A ABC bir üçgen 
lADİ 
——3 
D BE 1 
j-Eci 2 
JAP 1 
B E G Fcl 4 
Şekildeki verilere göre, ne). oranı 
kaçtır? Alan(ABC) 
A ayl. ep. vg. 2 
15 30 35 32 32 
A ABC bir üçgen 
(EFİ / (ABI 
K IBF|s|FC||CD| 
E A(ECD) — 6 cm? 
B F Cc D 


Yukarıdaki verilere göre, A(AEK) kaç cm? dir? 


A)2 B)3 Cc) 4 D)6 E) 12 


A ABC bir üçgen 
JAHJ yükseklik ve 
açıortay 
(BDJ yükseklik 
JEDİ > JEHİ 


B H Ğ |AB| <2.cm 


Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir? 


2 


A) 1 B) 5 oz 2 E3 


«& 107 < 


>X Üçgenler Genel Tekrar 




















7. BAC bir dik üçgen 
(BN) iç açıortay 
JAB| < 1cm 
LAN| > 
1BC| x 
Şekilde verilenlere göre, n nin m Sizinde. 
değeri aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 1m? B) 1-m2 gy in 
1-m 
2 
D) 1m? B) 1*m 
m 1-0? 
8. ABC bir üçgen 
A 
JAEJ iç açıortay 
4 (AD) dış açıortay 
JAB| <4cm 
B E G D |AC| <2cm 
Yukarıdaki verilere göre, ee oranı kaçtır? 
A)2 B)3 C)4 D) 5 
9. ABC bir üçgen 
(ABI // TEF 
Alan(ADE) 
Alan(EFC) 
JADJ — 16 cm 
JEF| 8cm 
Yukarıdaki verilere göre, |DB| — x kaç cm 
dir? 
A)2 B)3 C)4 D)5 
> na >> 


10. 


11. 


A8 BS 





Yukarıdaki verilere göre, 


A)2 B)3 c) 





B 25 Cc 


Test—4 >>> Üçgenler Genel Tekrar.,*|*|*|*|*£(£(£(£(£«£«(«c«c«c«c«c«c«co Â Test-4Â EK 


G, ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi 
G,D,E ve 
B,C,E doğrusal 
JAD| — 5(DG| 


CE| oranı KENE 


ABC bir üçgen 
IDEJ 1 JACGJ 
|AE| 9cm 
IDB| < 10cm 
İDE| < 12cm 
IBC| < 25 cm 


Yukarıdaki verilere göre, |EC| — x kaç cm dir? 


A)15 B)16 C)18 





G) 10 


4 


D)20  E)21 


O, ABC üçgeninin 


iç teğet çemberinin 
merkezi 


IDOJ // (BC 
JAD| -6cm 
IDB| 3cm 
JAC| 7cm 


Yukarıdaki verilere göre, |BC| — x kaç cm 
dir? 


D) 11 E) 12 


iu A 


E 
: 
> 
; 
: 
: 
: 


ABC bir üçgen 
(CHİ 1 (ABI 

JAB| - 25cm 
JAC| — 20cm 
|BC| — 15cm 





B 15 GC 


Yukarıdaki verilere göre, A(AHC) kaç cm? 


dir? 
A) 72 B)86 oC)96 D) 102 E) 108 
2 gg (ADI 1 (DBI 
22 
İİ E (DBI 1 (BC) 
İDE| 2cm 
JAD| 3cm 
n 
B C |EB| 4cm 
Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin alanı 
kaç cm? dir? 
A) 12 B) 15 C) 18 D) 20 E) 24 
3. A ABC bir dik 
üçgen 
>E |(AB| -7cm 
? JAC| - 25cm 
B C 


Yukarıdaki verilere göre, iç teğet çemberin 
yarıçapı kaç cm dir? 


A)1 B)2 c)3 D) 5 E) 6 


ARA, Iya AB 


Zirve 







ÜÇGENLER GENEL TEKRAR 


B Cc. D 
ABD bir üçgen, (CA 1 DE, (ABI açıortay 
JACJ <3 cm, |AD| <8 cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm? 
dir? 


ye ge > ge ge 
5 5 5 5 5 


D ABC ve DCE 
ikizkenar üçgenler 
B, C, E doğrusal 
JAB| - JAC| 
IDC| — |DE| 
a -Bps110 

mi 

m(ACD) — Xx 


> 
x 


les) 
o 
m 


Yukarıdaki verilere göre, m(AÂcb) - Xx kaç de- 
recedir? 


A)55 B)6O C)65 D70 E)75 


A ABC bir üçgen 
(ADI açıortay 
IDHI 1 JACI 
JAC| <bem 
JAB) <ccm 
İDH| <3cm 

vi > S o AABG)- 27cm? 


Yukarıdaki verilere göre, b 4 c toplamı kaç 
cm dir? 
A) 9 B) 10 G) 12 


D)16 OoOE)18 


#5 and 


>>> Ücgenler Genel Tekrar 


7. A ABC bir dik üçgen 
JACIJ 1 (BCI 
5 IEDI  İADI — (DCI 
D IBCI — 6 cm 
E IEA! 5cm 
B 6 


Yukarıdaki verilere göre, IBEl kaç cm dir? 


A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 
8. A ABC bir üçgen 
O; kenar orta 
dikmelerinin kesim 
noktası 
m(OCA) — 36" 
/ m(GCB) — 20* 


Yukarıdaki verilere göre, m(BAd) —x kaç de- 


recedir? 
A)34 B)36 C)38 D40 E)42 
9. A ABC bir üçgen 
(BHJ açıortay 
” ” IHDI 1 JBCJ 

|AB| 6cm 
(BC| 8cm 

B D C JAC| < 7cm 


Yukarıdaki verilere göre, |HD| kaç cm dir? 





A)3YAS gp vE gİYE 
D) 3y15 gp VS 
8 12 
> 100) >> 


Zirve 





11. 


12. 


Test — 5 <E£ 


A ABC bir dik 
üçgen 


(CDİ açıortay 
JAD| 10cm 
IDB| 6cm 





DA 
B C 
Yukarıdaki verilere göre, ADC üçgeninin alanı 
kaç cm? dir? 


D) 90 E) 120 


A ABC bir üçgen 
(BHJ 1 JACI 
IBHJ açıortay 
JAB| 10cm 
JAC| 12cm 


B (e 


Yukarıdaki verilere göre, h, * h, toplamı kaç 
cm dir? 





A) 21 B) 19,2 C) 16,8 D) 14 E) 12 
A ABC bir üçgen 
ACI — IBCİ 
D lADI — IDEİ 
DEĞ) - 30e 
0 m(DEĞ) — 30 
B E fe 


Yukarıdaki verilere göre, m(BAE) za kaç de- 
recedir? 


E) 30 


FE 


KANA YYEA İL LLİEMİEKELE 


emen 





1. D ABCDE düzgün 
H 
W beşgen 
E a ç  ABF eşkenar üçgen 
A,E G, H doğrusal 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, m(AGB) kaç derece- 
dir? 


2. Bir konveks çokgenin kenar sayısı ile köşegen 
sayısının toplamı 15 tir. 


Bu çokgenin iç açılarının toplamı kaç dik açı- 
dır? 
A) 6 B)8 C) 10 D) 12 E) 14 
3. E D ABCDEF düzgün 
altıgen 
AA, (DU — (LG) 

F c JKLJ 1 (DGJ 

IKBI 1 (BCJ 

© (BC| - 4/3 cm 
A B ; 


Yukarıdaki verilere göre, |İKL| — x kaç cm dir? 


C)10 D)6B E)10v3 


ÇOKGENLER ve DÖRTGENLER 


Zirve : 





TAEJ; BAD nin 


(BEJ; ABE nın 


açtortaylarıdır. 





Yukarıdaki verilere göre, m(ECbD) — x Kaç de- 
recedir? 


A)170 B)160 C)150 D)140 E)130 


Düzgün konveks bir çokgenin, kesişen iki kö- 
şegeni arasındaki en büyük açının ölçüsü 150“ 
ise, bu çokgen kaç kenarlıdır? 


H ABCDEF düz- 
> gün altigen 


EFGH bir 
dikdörtgen 





Yukarıdaki verilere göre, (a * b) kaç derece- 
dir? 


A)95 B)100 C)108 D)116 E)120 


EE 111 ZE 


>> Çokgenler ve Dörtgenler 


7. 








Köşegen sayısı kenar sayısından 12 fazla olan 
çokgenin köşegen sayısı kaçtır? 


Köşegen sayısı kenar sayısının iki katı olan kon- 
veks çokgenin, ölçümü 120* olan açısının dışın- 
daki tüm iç açıları eşittir. 


Bu eş açılardan birisinin ölçüsü kaç derece- 
dir? 


A)110 B)130 C)140 D)150 E) 155 








9. 
MEDE) - mf) - m(ABE) — 90 
m(EBÜ)  m(ECB) — mc) 
M(EFB) - 40* 
Yukarıdaki verilere göre, m(ÂDE) — x kaç de- 
recedir? 
A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 
10. Aşağıdaki açı ölçülerinden hangisi düzgün 
konveks çokgenin bir dış açısı olamaz? 
A)4 B) 5 C)6 D)7 E) 10 
>>112 5 





Zirve 





11. E Şekilde bir 


düzgün çok- 
genin ... A, 
B,G,D,E,... 
köşeleri gös- 
terilmiştir. 
LAFI 1 ŞEFİ 


Yukarıdaki verilere göre, bu çokgenin köşe- 
gen sayısı kaçtır? 


A) 45 B) 48 Cc) 54 D)6O E)64 


12. A Be (<a ABCDEF...... 
di düzgün bir çokgen 
m(AFB) - 12: 


F E 


Yukarıdaki verilere göre, bu düzgün çokgen 
kaç kenarlıdır? 


A) 15 B) 18 C) 20 D) 24 E) 36 


ABCD bir 
dörtgen 


E, F K noktala- 

ri bulundukları 
B kenarların orta 

noktalarıdır. 


TEF) 1 (FKJ 
|(EF| -4cm 
IFK| <6 cm 
Yukarıdaki verilere göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 20 B) 24 C) 48 D) 52 E) 72 


EKE 


Test—-1 £££ 








siya mmm e 








—ABCDE— 
düzgün 
çokgen 


m(EKÂ) ze 





m(ÖCB) — 30 


Yukarıda verilen düzgün çokgen kaç kenarlı- 
dır? 


A) 12 B) 10 Cc) 9 D)8 E)7 


ABCD bir dört- 

gen 

(CBJ 1 (ABI 

m(ÂDE) — 1209 

(BC| <icm 

|(CD| <3cm 
JAD| 5cm 


OG 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| — x kaç cm dir? 


A)4 B5 Ga2 Dys Ej)4y3 


Düzlemsel şekilde 
“YA BGDMERK İL 


bir düzgün onikigenin 





köşeleri 
ie | 
Yukarıdaki verilere göre, m(GPK) zo kaçde- 
recedir? 
A)80 B)90 C)100 D)110 E)120 


XX» Yy > 





Zirve 


ÇOKGENLER ve DÖRTGENLER 





Konveks bir çokgenin üç iç açısının ölçümleri 
1109, 120", 130“ dir. 


Bu çokgenin diğer iç açıları eş olup herbirinin 
ölçümü 144" ise, çokgenin kenar sayısı aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) 10 B) 9 Cc) 8 D)7 E) 6 


ABCDEFGH bir 
düzgün sekizgen 


A B 


Yukarıdaki verilere göre, ABCDEFGH düzgün 
sekizgeninir alanı kaç cm? dir? 


B) 16v2 


A) 14v2 C) 18v2 
D) 20v2 E) 24v2 
: D ABCDE bir 
düzgün beşgen 
KAL bir ikizke- 
2 nar dik üçgen 
m(ĞAİ) za 
e | 
A B 


EL 113 d£ 





Z22> Çokgenler ve Dörtgenler 


7. Köşegen sayısı kenar sayısından 3 fazla olan 
bir düzgün çokgenin iç açılar toplamı kaç de 
. recedir? Bi 


. A)S40 B)720 C)900 D)1080 E) 1260 


8. Bir onsekizgenin çizilebilmesi için en az kaç 
elemana ihtiyaç vardır? 





A) 36 B)35 (C)34 D) 33 E) 32 


9. Bir düzgün konveks çokgenin bir köşesinden çi- 


zilen köşegen sayısı ile oluşan üçgen sayısının 
toplamı 13 olarak verilmektedir. 


Buna göre verilen çokgenin kenar sayısı kaç- 


tır? 
A)5 B) 6 C)7 D)8 E) 9 
10. D ABCDE düzgün 
beşgen 
EPP le JAFJ - |DCJ 
il 
M(DEF) — 289 
2 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, m(FAĞ) — & kaç dere- 
sedir? 


A)52 B)54 .C)S6 D)s8 E62 


>> 11455 


- Zirve 





11. 





..ABCDE... bir düzgün konveks çokgendir. 
ani 
m(ÂGE) — 100 


Yukarıdaki verilere göre, düzgün çokgenin kö- 
 şegen sayısı kaçtır? . 


A9 B14 C)20 D)27 E)35 


12. Bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsü- 
nün 3 katından 20” fazla olan düzgün konveks 
çokgen kaç kenarlıdır? 


A7 B8 CS Do Et12 


13. Bir düzgün beşgenin kenarlarının orta noktaları 
birleştirilerek çevresi 20 cm olan bir çokgen elde 
ediliyor. 


Buna göre, büyük beşgenin bir köşegeninin 
uzunluğu kaç cm dir? 


A)4 B) 5 Cc) 6 D) 8 E) 10 


14. Alanı 24/3 cm? olan bir düzgün altıgenin iç te- 
ğet çemberinin yarıçapı kaç cm dir? 


A) V3 B) il o 2/3 
D) va E) 3y3 i 
< YS << 


7 Test-7 <<< 





ir 


imam aran 





ABCDE bir 
düzgün beşgen 
AFB eşkenar 
üçgen 

Pm 
mM(DFCO) <a 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A)108 B)102 C)96 D)84 E)82 


ABCDEFKL bir 
düzgün sekizgen 


O, iç teğet 
çemberin merkezi 
JAP| — 2JPL| 
İRC| — 2JBR| 





Yukarıdaki verilere göre OPABR beşgeninin 
alanının sekizgenin alanına oranı kaçtır? 


il 5 1 7 1 





A B C D E) — 
) 6 ) 24 ) 4 ) 24 ) 3 
3. E ABCDE (düzgün 
beşgen 
ABF ve DEK eşke- 
A Cİ D : : 
| nar Üçgen 
77 
m(ÂLE) za 
şi 
m(BMD) -B 


, Yukarıdaki verilere göre B oranı kaçtır? 
& 





13 12 4 1 13 
Me Mg BM. SB 
>> Ws > 


Zirve 


ÇOKGENLER ve DÖRTGENLER 





E D ABCDEF: düz- 
gün altıgen 
A,K,C doğ- 
rusal 
F (ei 
JAK| < |KGJ 
A B 


Yukarıda verilen düzgün altigenin alanı 
6v3 cm? olduğuna göre, |DK| - x kaç cm 
dir? 


AV B22 3 DV EVYAS 


Bir düzgün çokgenin bir iç açısı bir dış açısının 
dört katıdır. 


Bu çokgenin köşegen sayısı kaçtır? 


A)20 B)27 C)35 D44 E)S4 


E D ABCDEF düz- 
gün altigen 
A(ACDEF) -5S, 
F c  A(ABC)-S, 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, e alan oranı kaç- 
2 
tır? 


A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 


«115 


e E Mineli satamelike dlekdelke > bakkkıli 











7. ABCDEF bir düz- 
gün altigen 
(ACI ile (BDJ kö- 
şegen 
İBC| 6cm 
Yukarıdaki verilere göre AKDEF beşgeninin 
alanı kaç cm? dir? 
A) 36v3 B) 383 C) 393 
D) 42/3 E) 453 
8. 
ABCD bir dörtgen m/EBA) — 110, 
M(BAF) — 1009, m(EGb) - 709, m(GBR —a 
Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 
A40 B)SO C)GO D70 Ego 
9. 





B C 


ABCD bir dörtgen, m(KAB) — m(8Gb) 
M(ABE) — a, MADE) — x 


Yukarıdaki verilere göre, & nın x türünden 
değeri aşağıdakilerden hangisidir? 


A)x B) 2x 
D) x-90 


C) 2x-— 180 
E) 180—x 


>> 1165 





Zirve 





” OTESEST ER 


10. D ABCD bir dörtgen 


(ACI ve (BDI birer 
köşegen 
A Cc A(ADE) -3 cm? 
A(ABE) - 4 cm? 
A(DEC) - 8 cm? 
B 


Yukarıdaki verilere göre, A(BEC) kaç cm? dir? 


A6 BE 


11. ABCD bir dörtgen 
ai 

m(ÂBÜ) — 90“ 
la 

m(ÂDE) — 909 

JAE| ve (CFİ 

açıortay 


m 
M(ÂEĞ) — 1409 





m(DFĞ) za 


Yukarıdaki verilere göre, m(BFE) zo kaç 
derecedir? 


A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70 


Şekildeki düzgün 
sekizgende O 
noktası çevrel 
çemberin merke- 
zidir. 


B 0 


Yukarıdaki verilere göre, ABE) oranı kaç- 
tır? 
A)2 B) V2 41 Cc) v2 
1 5 
D) WE E) V2 -1 
< iv << 





çemen eee 








ABCD köşegenleri dik kesişen bir dörtgen 
K, E, L ve F kenarların orta noktalarıdır. 
INKJ > 4cm, |NE| <3cm, |NL| < 5cm 


Yukarıdaki verilere göre, |NF| — x kaç cm dir? 


A)3 B) 3v2 G2 


2. Bir düzgün dokuzgenin kenarlarının uzatıl- 
ması ile oluşan yıldızılın bir iç açısının ölçüsü 


kaç derecedir? 
A)70 B)80 C)100 D)110 E)120 
3. D ABCD bir dörtgen 
> (ACI ve (BDJ 
köşegen 
ACI açıorta 
i Sc I ği y 
m(BDC) — 80“ 
Pu 
m(DBC) — 20 
> |(AC| 12cm 
B 


(BC| - 10cm 


Yukarıdaki verilere göre, ABCD dörtgeninin 
alanı kaç cm? dir? 


A) 243 B) 2853 G) 30v8 


D) 323 E) 36v3 


>> Ws > 


D) 2v2 E) 4 





Zirve 





ÇOKGENLER ve DÖRTGENLER 


ABCD bir dörtgen 
(BEJ ve (CEJ 
açıortay 
Pİ 
mM(BAD) - 1009 
Pi 
mM(ADO) 1409 
IBE| <-6cm 
: JEC| 8cm 
Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir? 








A)2V30 B)a/2 C)12 D287 Ey 


E D ABCDEF bir 


düzgün altıgen 


5 Ac m(KFÂ) - 90* 
m(KGB) — 90* 
AE B JAB| 6cm 


Yukarıdaki verilere göre, |FK| kaç cm dir? 


A6 Bav2 C3 Dak E2B 


ABCD bir dörtgen 
(BDJ 1 (ACI 
yi 
m(ÂDB) — 30“ 
EN gey) 
M(BCA) — 4 





JCD| - 5V3 cm 
|(AD| < 6cm 
(AB| Xx 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 





A)5V2 B)V53 C)3V6 D)YW57 E)2vV15 


< 117 < 


EE 








RR e la lest—â Ş£< 
ii ABCD bir dörtgen 
K,LIM,N 
kenarların orta 
noktaları 
A(AKL) - 8 cm? 
A 
A(CNM) — 5 cm? 
ABCD bir dörtgen, (DEJ ve (CEJ açıortay Yukarıdaki verilere göre, A(KLMN) kaç cm? 
— dir? 
JAD| < |DEJ, |CEJ — |CBJ, m(BEĞ) < 
3 pa A 2 26 E) 52 
Yukarıdaki verilere göre, m(DEĞ) - & kaç ) 13 B) 18 C) 24 D) ) 
derecedir? 
A)30 B) 45 GC) 60 D) 75 E) 90 
11. ABCDE düzgün 
beşgen 
5 AEF ve AKB birer 
iz eşkenar üçgen 
8. D 


ABCD bir dörtgen 
LACİ n IDBI — (P) 
A(DPCO) — x cm? 
A(ADP) -x4 6 cm2 
3 A(APB) -x 4 10cm? 
A(BPC) — x 4 1 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, A(ABCD) kaç cm? 
dir? 


A) 21 


B) 25 


Şekilde BAC ve 
BDC dik üçgen 


P ve K köşegen- 
lerin orta nokta- 
larıdır. 


IPK| > 4cm 
JAD| - 10cm 





>> 1185 


Zirve 


12. 


m(BLE) sa 


Yukarıdaki verilere göre, m(BLE) - a kaç 
derecedir? 


A)124 B) 128 


C) 130 


D)132  E) 138 





Şekilde bir kenarı 4 cm olan düzgün altıgen şek- 
linde bir kağıt veriliyor. K ve L orta noktalar 


(EF| kenarı, (KL) doğrultusunda katlanıp yapış- 
tırıldıktan sonra kesiliyor. 


Buna göre, geriye kalan taralı bölgenin alanı 
kaç cm? dir? 


A) 103 B) 128 C) 14v3 


D) 1583 E) 16v3 


< wv << 





Sr retmen tatma ei eee am mma 


ağam mem 


PARALELKENAR ve EŞKENAR DÖRTGEN 






ABCD paralelkenar 
JAEJ açıortay 
© m(OGB) — 60* 


|JAD| -3cm. 





Yukarıdaki verilere göre, A(AED) kaç cm? dir? 








3y3 5 7,8 


ri B) —— 


gili p 3 


g8 
3 5 


ABCD paralelkenar 
(DFJ ve (BFJ 





açıortaylar 

v 
|BC| 4cm i 
JCD| 10cm a 
IBF| 3cm 


Yukarıdaki verilere göre, |EF| kaç cm dir? 





A)3 B4 Gj3y2 D) 3v3 E) 6 
D E c ABCD paralel- 
kenar 


(BEJ açıortay 
Elişi 
m(FEB) — 90” 





Pa 
m(DFE) — 20* 


A B 


Yukarıdaki verilere göre, m(DGb) kaç derece- 
dir? i 


A) 80 


>> NS > 








ç ABCD paralel- 
kenar 








N. ICEJ açıortay 


, IBHİ £ (pci 
3JFBJ —5JFHJ 
â e B (BC| — 10 cm 


Yukarıdaki verilere göre, |EF| kaç cm dir? 


A)2.5 Bab oayY5 Ds EEG 


D E ç  ABCD paralelkenar 
a 
|CG| - 2JGB| 
G AABCD) -88 cm? 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, A(DEF) kaç cm? dir? 


A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 
D E c ABCD paralelkenar 
(DE| - JEC) 
(KLJ > (LG) 
JAB| — 80 cm 
A F B 


Yukarıdaki verilere göre, |AF| kaç cm dir? 


< 119 < 


ZE 1 Gi sinsin VE CŞKGİldT DUTUYEN 











ABCE paralelkenar 
İCDI 1 (DAJ 
ç ICE: DCB nin 
açlortayıdır. 
(BC| 6cm 
Mg B JAB| - 12cm 
Yukarıdaki verilere göre, A(ABCE) kaç cm? dir? 
A)24v2 B)36/8 Ojm4 D)36 E)48 
8. Dp F c ABCD paralelkenar 
JAD| — SJAE| 
3|DFJ — 4JFC)| 
A B 
-.. A(FCB) 
Yukarıdaki verilere göre, ? 
g A(FEB) oranı kaçtır 
1 2 3 3 4 
A)— B) — C) — D) — — 
2 ) 5 ) 7 ) 8 Bİ 9g: 
9. D c ABCD paralelkenar 
1 JAE| — JEB| 
IBF| s |FGJ| 
F 
A E B 
EA > A(KEL) 
Yukarıdaki verilere öre, ————-. - 
iie g A(ABCD) oranı kaç 
1 1 1 1 1 
A)— B)— C)— D) — — 
4 6 ) 8 ) 12 - 16 
2> 1205 


Zirve 


ei © lest—1I ŞE 


MO. 





ç ABCD paralelkenar 
“İİ AMADE) <5 cm? 
A(FEC) —- 4 cm? 





A B 


Yukarıdaki verilere göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 24 B) 26 GC) 28 D) 30 E) 32 
11. rFABCD para- 
lelkenar 
A, E, F nokta- 
D E c ları doğrusal 
İDE|— 3JEC| 
A B 
Yukarıdaki verilere göre, oranı 
kaçtır? i ( ) 
9 16 4 25 
ai Pisa Gyz > mini 
2 16 B) 25 ) 25 ) 9 ) 36 
12. D ç ABCD eşkenar 
dörtgen 
(BDİ köşegen 
O İDE| —|FB| 
Pi 
m(ÂBD) — 70“ 
N 
A B 


ami a, 
Yukarıdaki şekilde m(EAB) — 3.m(FCB) oldu- 


ğuna göre, m(DFĞ) — a kaç derecedir? 


A)GO B)65 C)70 D)75 E)80 


«< YS <<< 








: 

: 

— 

: 
; 

: 
: 
i 
E 
> 
2 
© 








1. D c ABCD para- 
NR X Oo lelkenar 
İCE açıortay 
IDBI köşegen 
. 
A E B 


Yukarıdaki şekilde; (DEJ ve (DBI, ADE açısını 
üç eşit parçaya ayırdığına göre, m(DEĞ) za 
kaç derecedir? 


ABCD paralel- 
kenar 


E e (ADJ 





A B 


Yukarıdaki şekilde; |BK| — |KL| — |LC| oldu- 
ğuna göre, taralı EKL üçgeninin alanının, 
ABCD paralelkenar alanına oranı kaçtır? 


A) B) ; Cc) : D) E) > 


pi e 
6 4 


3. r ABCD paralelkenar 
(BDJ m TAFI — 4k) 
B, C, F doğrusal 
3JFCJ — |BC| 
JEK| — 12 cm 





Yukarıdaki verilere göre, |AK| - x kaç cm 


dir? 
A)18 B)16 C)15 D14 E)12 
> W » 








Zirve 





PARALELKENAR ve EŞKENAR DÖRTGEN 








D c ABCD para- 
/N/J ki o lelkenar 
İCE| ve (DFJ 
açıortay 
3, 7F JEF| <—3cm 
A E B IFC| 12cm 
JAB| 13cm 


Yukarıdaki verilere göre, paralelkenarın alanı 
kaç cm? dir? 


A) 60 B) 65 C) 75 D) 80 E) 90 
D E C 
A B 


ABCD paralelkenar, (DAJ / (EF, 
(ACI n (BEJ > (K), JFKJ < 4cm, |KC| < 6cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AF| - x kaç cm 
dir? 


A)6 B) > 5 VE E)4 


ABCD bir pa- 
ralelkenar, 
(AHI 1 (BGI 
(ABJ 1 (AE) 
JAHJ <8cm 
İDE| <9cm 
ICE| —icm 
Yukarıdaki verilere göre, |HC| — x kaç cmdir? 











A)8 B) 9 Cc) 10 D) 11 E) 12 
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777 Taralelkenar ve Eşkenar Dörtgen | 


7. D c ABCD eşkenar 
Jİ dörtgen 
E lAE| — JED| 
(EB) 1 (BGJ 
p JAB| - 2/7 cm 
A 27 B 


Yukarıdaki verilere göre, JEC| <x kaç cm 
dir? i 


A) 10 B)9 Cc) 8 D)7 E) 6 





0 Test-2 £££. 


ABCD para- 
lelkenar 


-— (AĞI ve (BDJ 
köşegenler 


4 A 3İFK| — |DGJ 


A(ADE) — 24 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, A(EFK) kaç cm? 
dir? 


D)10  E)12 





AG B8 C)9 
8. z i Li 
D Cc 
11. D E ç ABCD para- 
2 4 lelkenar 
/ 7 (BFJ açıortay 
Si z 
V | N | |AD| — |DEJ 
ABCD paralelkenar, TACI ve (BD) köşegen |—oO$ A B mi 
— FB| 5cm 
M(DAĞ) — m(GEB), JAL| — JLBJ > ii 
: a pe 2 
IKB| 6cm bla verilere göre, A(ABCD) kaç cm 
Yukarıdaki verilere göre, |AD| -x kaçcm 
dir? A)6O B)65 C)75 D)85 E)90 
M8 BS Gio Diz Bis 
BE ç ABCD eşkenar 
9. D c ABCD para- dörtgen 
lelkenar TEF) / IKLJ 
MN eni JAFI — JFBİ 
4 JAE| — JEB| JAE| -6 cm 
A E B İCF| — |FB| JED| 6 cm 
İDE| <6cm IDK| 4cm 
(EF) 7cm IKL| > 8cm 
Yukarıdaki verilere göre, taralı alanlar Yukarıdaki verilere göre, “m(DER) —a kaç 
toplamı kaç cm? dir? derecedir? i 
A) 14 B) 21 C) 28 D) 35 E) 42 A) 108 B) 112,5 C) 120 D) 135 E) 142,5 
>> 1225 


«< IV << 





yememe 







1. D L c ABCD para- 
lelkenar 
K JAK| — |JKD| 
A B JAE| 4cm 
Yukarıdaki verilere göre, |EL| — x kaç cm 
dir? 
A)4 B) 5 C) 6 D)8 E) 9 
2. p çc ABCD para- 
lelkenar 
|CFJ < |FB| 
F 
e 
i : z JAK| <9cm Fİ 
Li 


Yukarıdaki verilere göre, |KF| —x kaç cm Ni 


dir? 


A6 BB8 9 Dio Ei12 


>» 
w 


ABCD paralelkenar, (FKJ // (DBJ 
İDEJSJEF|—|FCJ, |JLBJ > 9cm 


Yukarıdaki verilere göre, |FK| —x kaç cm 
dir? 


A4 BS5 G6 n077 E8 


>> NS > 





PARALELKENAR ve EŞKENAR DÖRTGEN 





4. 





ABCD paralelkenar, 

A,D,E ve E, F, B doğrusal noktalar 

2|DFJ — |FCJ, |FKJ < 4cm 

Yukarıdaki verilere göre, |EF| — x kaç cm 
dir? 


A)3 B) 4 C) 5 D) 6 E)7 


5. Çevresi 20 birim olan bir eşkenar dörtgende 
kenarların orta noktalarının birleştirilmesiyle 
oluşan dörtgenin çevresi 14 birim olarak veriliyor. 


Buna göre, eşkenar dörtgenin alanı kaç 
birimkaredir? 


A) 12 B) 16 6G) 20 D) 24 E) 36 


ABCD bir para- 
lelkenar 


ai 
m(ADB) - 90” 
IDB)J köşegen 





İCEJ açtortay 
JAD| 6cm 
İDCJ - 10cm 


Yukarıdaki verilere göre, AEB üçgeninin alanı 
kaç cm? dir? 


AG BS Gt1o Di? E)15 


«< 123 


225 Varalelkenar ve Eşkenar Dörtgen 





7. ABCD  para- 
lelkenar 
İDCJ -3JDFJ 
ICE| — JEBİ 

mi 

m(FAE) — 30” 
JAF| 6cm 
JAEJ| - 10cm 


Yukarıdaki verilere göre, ABCD paralelke- 
narının alanı kaç cm? dir? 


A) 36 B) 40 C) 42 D) 45 E) 48 
c ABCDbir 
/ paralelkenar 
lAD|  |DEJ 
IDCJ < |EC| 
Pam 
m(DAB) — 70* 
Pam 
m(ECB) <a 
Yukarıdaki verilere göre, m(ECB) sa kaç 
derecedir? 
A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 40 
9. D ABCD bir 


paralelkenar 
IDE ve JAEJ iç 


açlortaylar 
(> (EF) / TABİ 
A > JEF| 6cm 


Ç(ABCD) — 36 cm 
Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 


A8 BS G10 Di E) 12 


2>>1245> 


Zirve 


10. 


11. 


12. 


lest— 3 ££< | 


a 
m 
Oo 


A K B 
ABCD paralelkenar, |JEKJ m (FAJ — ŞL$ 
JEF|-2|DEJ2JFCJ, JAK| — 2JKB| 
(EL| 9cm 
Yukarıdaki verilere göre, |LK| —x kaç cm 


dir? 


A)10 B)12 


C) 15 


D)16 E)18 





m m B 
ABCD eşkenar dörtgen, E, A, B doğrusal 
IDB| köşegen, |JEA| - 4cm, |BF| 2cm 


Yukarıdaki verilere göre, A(EAD) — 6 cm? ise, 
A(BDF) kaç cm? dir? 

3 9 

— B C) 4 D) — E) 6 
A) > )3 ) ) 2 ) 


ABCD paralelkenar 


E ve F orta noktalar 





“ : E 


karıdaki iler öre ŞEELEN orani 
Yukarıdaki verilere göre, A(ABCD) 
kaçtır? 
3 1 5 7 
A) ri B) ri C) ri D) — E) 10 
«< Ns <<< 









: 


>> WS 


ABCD 
dörtgen 


eşkenar 


- FBCE paralelkenar 
Ç(AFED) — 18 cm 
Ç(FBCE) - 24 cm 





A F B 


Yukarıdaki verilere göre, ABCD eşkenar 
dörtgeninin çevresi kaç cm dir? 


A) 28 


B) 32 


C)36 D40 E)44 


ABCD bir paralelke- 
nar 


(ACI köşegen 
E ve F orta noktalar 


A(EBFLK) — 40 cm? 





Yukarıdaki verilere göre, A(ABCD) kaç cm? 
dir? 


A)80 B)100 Cj120 D)160 E)180 


3. ün e Eğ ABCD eşkenar 


dörtgen 
İEC| <2cm 
İDE| 4cm 
JAF| <3 cm 
IFE| 5cm 
İFB| —x 


Yukarıdaki verilere göre, |FB| — x kaç cm 
dir? 


A B 


A3 B)4 C) 


>> 


PARALELKENAR ve EŞKENAR DÖRTGEN 





ABCD bir paralelke- 
nar 


IDE| < JECİ 
LAF) — 2FE| 
A(ABCF) - 40 cm? 








A : B 


Yukarıdaki verilere göre, A(ABCD) kaç cm? 
dir? 


A) 48 


B) 50 


C)54 DEGO E64 


ABCD paralelkenar 
(AE| ve (BEJ açıortay 





JAE| <8cm 
|BE| 6cm , 
(BF| -2JFCJ| 


Yukarıdaki verilere göre, BEF üçgeninin alanı 
kaç cm? dir? 


A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16 


ABCD bir para- 
lelkenar 


IDEJ 1 JABJ 
IFHJ 1 (BC) 
(BC| 8cm 
JAE| <4cm 
JEB| -6cm 
Yukarıdaki verilere göre, |FH| kaç cm dir? 


B 


A4 BB C6 Da KAB 
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Mm m m nl MN , 


PARALELKENAR ve EŞKENAR DÖRTGEN 















































7. D Cc O ABCD eşkenar 10. D c 
N dörtgen 1. 4 
JEB| < 27 cm 
AF| — 2JDF 
F Ji |AF| — 2JDF| 
27 : 
A B 
Yukarıdaki verilere göre, ABCD eşkenar ABCD paralelkenar, JACJ köşegen i b — e e ii 
dörtgeninin çevresi kaç cm dir? İ- 21EF| irc) ABCD paralelkenar . kk 
i 6|AE|— 2JEF| -3 > ABCD paralelkenar, (ACJ köşegen 
A) 24 B) 28 O 32 D) 36 E) 40 EE (DE), TAEJ, (BFI, TCFJ birer açıortay e. 
Yukarıdaki verilere göre, MADE) oranı |BC| 4cm, |AB| < 6cm i M(ADE) — m(CAB) —-& 
kaçtır? Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin |AE| 4cm, |EC| - 5cm 
3 alanının paralelkenarın alanına oranı kaçtır? il Di . 
ay — B)2 c)3 D) 4 E)5 Yukarıdaki verilere göre, |BC| — x kaç cm dir? 
2 
2 1 3 1 2 
A BŞ. OZ 2 O A2J8 B4 G3 De EA 
8. 
D E2C 
10 11. 5 > ç ( ABCD eşkenar 
dörtgen 5. D Cc ABCD paralelkenar 
2x Nİ (ACI köşegen 2 D Ç ABCD paralelke- e. “Gi 
i : M(DEC)  m(DBC 
ü R (EF) 1 (DOJ pa (ÖEĞ) — moBtj 
AE| — 2JEF| 
| W (EKİ 1 JADI | 
na 2 İDEJ 1 JAB| > İC 
ABCD bir paralelkenar, A(ABCD) — 80 cm z JEF| 4cm F 9 g (ACI köşegen 
(AE) ve (BFJ açıortay > JEK| 5cm ma <İ A Ni 
|EC| <2 cm, |BGJ — 10cm |AC| — 18cm i el J 4İDE| < 3IDFJ /DE| 
n . — R : z ört. İ il Yukarıdaki verilere göre, oranı kaçtır? 
lil verilere göre, F noktasının IDCI Yukarıdaki verlere güre ABCD eşkenar dört Yukarıdaki şekilde ABCD paralelkenarının g İDA| ç 
enarına olan uzaklığı kaç cm dir? genin alanı kaç cm? dir? i çevresi 56 cm olduğuna göre, |AB| — |BC| i 
farkı kaç cm dir? 1 2 4 3 
8 10 YG B) 36v3 C) 42v3 AM B) Cc) D) E) 
AZ Ba3 9-2 g2 aş A) 24v3 ) 
) )5 )z ) A)2 B)3 Cc) 4 D) 5 E) 6 ve ve ve ve 
D) 48/3 E) 54v3 
| 
6. D c ABCD bir 
; 
9. a e z ABCD para- 12. D F ç ABCD para- i 3. D F ç ABCD paralelkenar 
İL ölen x lelkenar paralelkenar m(DEÂ) — 90“ 
> KDA) 
(AFI açıortay 7 JAB| — |BE| i (EFI / (BC — (AEJ açıortay 
60* : i 
BEJ açıortay (BC| — |DF| i (ACI köşegen a 1 JAF| — |FEJ 
> t di 
JEF| — |FG| m(BKE) — 609 i N mama A(AKE) — 10 cm? 2 > a JAB| < 10cm 
ğ - İDE| -4cm di i A(KEB) —5 cm? (AD| < 12cm 
Yukarıdaki verilere göre, Çevre(ABCD) kaç Yukarıdaki verilere göre, m(ÂFĞ) — Xx kaç : Yukarıdaki verilere göre, A(ABCD) kaç cm? Yukarıdaki verilere göre, A(AFB) - 10 cm? ise 
cm dir? derecedir? dir? ADE üçgeninin alanı kaç cm? dir? 
A)20 B24 ©8382 D36 Eao A)100 B)120 C)130 D)140 E)150 i A)35 B)40 C)45 Dso Ea A 16 B)20 C)24 D)28 Esa 
> 1265 X& Ws << >» Ww > | «127 X 


222? Varalelkenar ve Eşkenar Dörtgen 





1. A ABC bir üçgen 10. 


9 ECFD paralelke- 
nar 


JAF| <9cm 
İBE| -8cm 
|FGJ > |DFJ 





a 


8 E X (6 


Yukarıdaki şekilde ECFD paralelkenarının 
çevresi 36 cm olduğuna göre, JEC| —x kaç 


cm dir? 
A)4 B) 5 C)6 D)7 E)8 
8. D C O ABCD eşkenar 11. 
7 dörtgen 
IDHJ 1 (ABI 


İCEJ açıortay 
E |EH| <3.cm 
H 

JED| 5cm 


S 
— 
Nİ 

Yukarıdaki verilere göre, |EC| - x kaç cm 

dir? 

As Bio Gs Dye Es 

za 
12. 








ABCD paralelkenar, JACJ köşegen 
D,E,FveA,B, F noktaları doğrusaldır. 

İCE, #6cm, |EB| -4cm 

Yukarıdaki şekilde A(ADK) — 10 cm? verildi 
ğine göre, BEF üçgeninin alanı kaç cm? dir? 





54 58 62 64 68 
A)— B Cc indi 
) 15 ) 15 ) 15 > 15 p) 15 


>> 1285 


ABCD bir paralelke- * 


E 
TN nar e 
D G (AK n (BL — (EŞ 


A(ADK) — 8 cm? 
A(AKLB) — 32 cm? 


A(BLC) - 6 cm? 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, A(DKE) - A(ELC) 
toplamı kaç cm? dir? 


AS B10 Ot Diz E)14 


ww 
A B 


ABCD paralelkenar, BCEF deltoid 


Pi 
İDE| — |BF| — |BCJ, mABF) — 40* 
Pam 
Yukarıdaki verilere göre, m(CBF) — x kaç 
derecedir? 


C40 D)SO E)60 





ABCD eşkenar dörtgen, (DHJ| ve |IDEJ| yükseklik 
(AKI açıortay, |AB| - 10 cm, A(ABCD) — 80 cm? 
Yukarıdaki verilere göre, |İKE| kaç cm dir? 


A)2 B)3 Cc) 4 D) 4,5 E)5 


<& Ws << 





 lesi— 3 EE — 


pa emmi mem 


G 

A B 
Yukarıdaki verilere göre, #XABOD) oranı kaç- 
tr? A(KAG) 


A)16 Oo B)18 


2. Bir dikdörtgenin köşegen uzunluğu Xx, çevresi 
4ydir. 


X, y e R koşulu ile dikdörigenin alanının x ve y 
cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? 


c ABCD dikdörtgen 
7 IDG| - |GAJ 
İDE|SJEF|—İFG| 
S 
İ 
PJ 


x2 Xx ş2y? 
A) 2xy Bay -—— o o 
2 2. ,2 
D) X -y E) 2y“—x 
2 2 
3. E ABCD 
D C dikdörtgen 


P 
m(FAC) — 90“ 
JAC| - |FE| 
A 3 İ|BC| 4cm 
Yukarıdaki verilere göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 12/3 B) 16v3 GC) 18v3 





D) 20/3 E) 24v3 


>> NS > 








ABCD dikdörtgen 
E, P F doğrusal 
(KLJ 1 (DGJ 





D 5 L 5 G 





İDE| - |FB| stem, |DL| - |LCJ <5cm 


Yukarıdaki şekilde |KP| — 3 cm olduğuna gö- 
re, A(EPKA) kaç cm? dir? 


A)12 B)14 C)16 D18 E)20 
D c ABCD dikdörtgen 
İN IDAJ açıortay 
10 6 E, A, B doğrusal 
IDFJ 1 TACI 
z wi B |DE| 10cm 
IDF| 8cm 


Yukarıdaki verilere göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 








A)130 B)140 C)150 D)155 E) 160 
5 G ABC bir 
dikdörtgen 
” IDFJ 1 EC) 
JAE| 3cm 
“ |EB| 6cm 
A 3 E 6 B 


Pi Za © 
Yukarıdaki şekilde m(ADE) — m(EDF) olduğu- 
na göre, İDF| -x kaç cm dir? 


A)2/3 B)3v2 C)s/3 D)3V5 E)3Y6 
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227 Ulkdürigen; Kare ve Deltoid 


7. p c ABCD bir kare 





İDE|—|EB| 3/5 cm 
JAE| -3.cm 


A B 
Yukarıdaki verilere göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)100 B)8i C)72 De E)50 

















8. ABCD karesinin ke- 
narları 5 er eşit par- 
çaya bölünmüştür. 
A(KLM) — 200 cm? 

Yukarıdaki verilere göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 
A)450 B)5OO0 C)6OO D)625 E) 650 
9. ABCD  dik- 
dörtgen 
AEFK karedir. 
A(DBC) 
A(DKF) 
A E B 
ei di A(AEFK) 
Yukarıdaki verilere göre, —“—— ©. kaç- 
g A(ABCD) oranı kaç 
tır? 
1 1 1 1 2 
A)— B)— GC) — D)— E)— 
Ş AB; Oç İş BŞ 
>> 1305 


Zirve 


o lest-1 <<< 


10. e 


25 
A B 
ABCD bir kare |AE| — JEF|, 4JCE| — 3JDC| 


Yukarıdaki şekilde |BF| — 2V5 cm olduğuna 
göre, A(ABCD) kaç cm? dir? i 


A) 15 B)1i6 C20 Da E)25 


11. p Ni c ABCD ve EFKA . 
birer karedirler. 
5 
İFM| — JMKİJ 
iz i |(CL| 5cm 
A K B 


Yukarıdaki verilere göre, |DC| — x kaç cm dir? 


a8 ee o me Es 
2 2 
12. E ABCD bir kare 

(CEJ 1. JAEJ 
1 

(GK SİKA 
2 

JAB| 6cm 





A 6 B 


Yukarıdaki verilere göre, |İCE| kaç cm dir? 


A)1 B) 2 c)3 D) 4 E)5 


< iv << 








DİKDÖRTGEN, KARE ve DELTOİD © 








1 DİE c OABCD dikdörtgen 
IFKI 4 (BCI 
4 JEF| — |FKJ 
7 JAD| -4cm 
A 6 B |ABJ 6cm 


Yukarıdaki şekilde |DE| — |BK| — 1 cm oldu- 
ğuna göre, |EF| kaç cm dir? 


g” g8 gi 
5 5 


e 


A3 BŞ 


Yandaki şekilde iç 
içe dikdörtgenler ve- 
rilmiştir. 

JAB| 24cm 

IBC| 8cm 





A 24 B 


A(EFHK) — 80 cm? ve dikdörtgenlerin kenarları 
arasındaki uzaklık x cm dir. 


Yukarıdaki verilere göre, x kaçtır? 


AYA B)> oz Eş E)3 





3. EBFG kare 
ABCD paralel- 
kenar 
JAE| -5cm 
IDK| — 1 cm 

> IFHA| z2cm 
Yukarıdaki şekilde A(AEKD) — A(KHFG) oldu- 
ğuna göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 50 B) 44 C) 40 D) 36 E) 30 
>> We > 





Zirve 


A D 
t 


g ABCD kare 





IFCİ 1 (EC) 
İDE| — |FB| 
A(ABCD) — 256 cm? 





A(CEF) — 200 cm? 
B C 


Yukarıdaki verilere göre, |DE| kaç cm dir? 


” ” p © ABCDbir 
uu dikdörtgen 
p AF) > |DE| 
m(ÂCD) — 30* 
ÖSİ (DB) ve JACJ 
D G 


köşegen 


Yukarıda verilen bilgilere göre, m(FEB) - X 
kaç derecedir? 


A)30 B)40 C)45 DE E)75 


ABCD bir dikdörtgen 
(BDJ köşegen 
1BD| — |CEJ 
pi 
mM/(AKB) — 84” 
A, FE E doğrusal 





Verilen bilgilere göre, m(ÂEB) - X kaç derece- 
dir? 


A)24 B)28 C)Js0 D42 E)45 
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>> Dikdörtgen, Kare ve Deltoid 


7 











Bg ABCDbir 10. 
dikdörtgen 
7 JAC| - 7cm 

Ç(ABCD) - 22 cm 
(ACI köşegen 

D Cc 

Yukarıda verilen bilgilere göre, ABCD dikdörts 

geninin alanı kaç cm? dir? 


A)36 (B)40 C)48 D)52 E 60 


ABCD dikdörtgen 
D, B, E, doğrusal 











IDB| 6cm 
(BE| 1cm Ş 
İCE| 4cm N 
E 
Yukarıdaki verilere göre, |AE| — x kaç cm dir? 
A)26 B27 a4 DA E)V37 
12. 
9. , B ABCD dikdörtgen 
HI 1 (BD 
© (AHI 4 TBD) 
IDH| - 2/2 cm 
© 
H |HB| - 4v2 cm 
D çc < İDBI köşegen 
Yukarıda verilen bilgilere göre, A(ABCD) kaç 
cm? dir? 


B) 12.2 C)16 D)24 


| A) 12 E) 24v2 


> 1325 


Test-2 £££ 





A 11 p (ABCD dikdörtgen 
2 TAEJL(EF| 
F JECİ > JEDİ 
JAB| < 11cm 
IBF| 2cm 
Dx E Cc |IFC| 4cm 


Yukarıda verilen bilgilere göre, |DE| — x kaç 
cm dir? 


A)2 B)3 Cc) 4 DS  E6 


ABCD bir kare 





JAE| |DE| 
2|BF| — |FC| 
D — le 
daki verilen bilgilere göre, “21 Yan 
n a 
Yukarıdaki verile g göre, A(ABCD) 
oranı kaçtır? 
21 41 31 41 19 
— — —G— D— E— 
ik 5/7 2 60 ) 55 ) 19 ) 60 
A B ABCD bir kare 
(AEJ 1 (ECİ 
ii JEC| — 3/2 cm 
Pe 
m(DAE) - 159 
D C 
3y2 


E 


Yukarıdaki verilere göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 16 B) 32 GC) 36 D) 64 E) 72 


< IYS 


<< 





ABCD bir kare 
İDE| < |FGİ| 





D 





F CG 


Yukarıdaki verilen bilgilere göre, m(EKE) za 
kaç derecedir? 


A)6O B)75 C)J8O D)9O Ej1oo 
2. A  (ABCD dikdörtgen 
JAC| 10 cm 


Pi 
m(ÂCD) — 22,5* 


(ACI köşegen 


LEŞ 
D Cc 


Yukarıda verilen bilgilere göre, ABCD dikdört- 
geninin alanı kaç cm? dir? 


Zirve 


A)10 B)10V/2 C)20 D)20v2 E)25v3 


3. A B ABCD bir kare 
e (BEJ 1 JECİ 
JEB| 2cm 
D Cc 
Yukarıda verilen bilgilere göre Alan(BEA) kaç 
cm? dir? 
1 3 
A)— B)1 G)— D)2 E)4 
) 5 ) ) N ) ) 


>> Ws > 


DİKDÖRTGEN, KARE ve DELTOİD 


C ABCD bir kare 
IBDJ köşegen 
2.JEF| — JAF| 
(BC| <6cm 


A B 


Yukarıdaki verilere göre, BEF üçgeninin alanı 
kaç cm? dir? 


A)8 B)6 C) 5 D)4 g3 
D E GC ABCD dikdörtgen 
iy AF) 1 (BD 
X LAFI 1 (BDI 
JAB| <8cm 


A(ABCD) — 32 cm? 


A 8 B A,F E doğrusal 
el xn İECİ 
Yukarıdaki verilere göre, Fİ oranı kaçtır? 


A) 3Y5 B)1 ONS e gp 3S 


5 
2 


D 8 ç ABCD dikdört- 





gen 
” (ACI köşegen 

r IDEJ açıortay 

İDC| «8cm 

ii G * B JEBJ-acm 


Yukarıdaki şekilde; JACJ m |(DEJ — (FJ oldu- 
ğuna göre, |AC| kaç cm dir? 


A) 6v2 B) 4v5 


D) 15 E) 16 


Cc) 8y2 
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7. K © ABCD dikdörtgen 
3 DEFK kare 
D G A(ABCD) 40 cm? 
IKC| z3cm 
F 
A E B 
Yukarıdaki verilere göre, |DC| — x kaç cm 
dir? 
A)4 B) 5 C)6 D) 7 E).8 
8. p r GG ABCD bir kare 
RE (DEJ 1 TAFI 
G7 3 |CE| <3 cm 
(BE| 1cm 
E 
1 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, |EK| - x kaç cm 
dir? 


A)2,5 B) 2,6 c)4 D) 4,2 E) 4,8 


D c OABCD dikdörtgen 
NR 
(DET 1 (EKİ 
K Emi gp 
m(EDB) - m(CDB) 
4 
a IBF| <4cm 
A B IBK| 4cm 
Yukarıdaki verilere göre, dikdörtgenin alanı 
kaç cm? dir? 
A)36v/3 B)28 C)32V3 D)24 E)18y3 
>> 134 > 


Zirve 


7 TL UYU ER 


ABCD dikdörtgen 
(BDI köşegen 


(AFJ açıortay 
JFC| —2cm 
(BC| 6cm 





Yukarıdaki verilere göre, ABK üçgeninin alanı 
kaç cm? dir? 


A) 13 ) © O) 16 D) > E) 20 


ABCD dikdörtgen, DBEC paralelkenar 

(DE| köşegen, |AK| — 10cm, |BE| - 12cm 
Yukarıdaki şekilde; |JBDJ m |AF| — £KJ olduğu- 
na göre, DKF üçgeninin alanı kaç cm? dir? 


A)28 B)32 C)36 D40 E)44 


12. pp G ABCD kare 

JECİ 1 JEBİ 
(EHİ 1 (ABJ 
JEH| 9cm 

2? 

NN JAHJ — 13cm 

m 

A H B 


Yukarıda verilenlere göre, JEC| kaç cm dir? 


A)380 B)24 C)20 D)18 E)15 


«< Ns << 











1. ABCD bir kare 
(ACI köşegen 
A, C, E doğrusal 
Pa 
m(EBÜ) — 159 
|ACJ > 10v2 cm 
İCE| —x 
A B 
Yukarıdaki verilere göre, |CE| — x kaç cm dir? 
A) 5v2 B) 5 C) 5(v2 - 1) 
D) 5(v6 — v2) E) 5(v3 — v2) 
2. E Şekilde o ABCD 
karedir. 
- DCE ve CBF 
D — eşkenar üçgendir. 
a > ii 
F 
A B 
Yukarıdaki verilere göre, m(DKB) zo kaç 
derecedir? 
A)105 B)120 C)130 D)140 E)150 
3. F OE Şekilde ABCD ve 
3 EFGC karedir. 
D G 
< JEC| 3cm 
(CB| 9cm 
9 
A B 
Yukarıdaki verilere göre, |GK| kaç cm dir? 
1 3 2 
A)— B) — Cc) — D) — E)İ 
) 5 ) ) ? ) 3 ) 
>> NS >» 





Zirve 





DİKDÖRTGEN, KARE ve DELTOİD 











A B 


Şekildeki ABCD dikdörigeni altı eş kareye 
ayrılmıştır. 


A(ABCD) — 96 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, dikdörtgenin çevresi 
kaç cm dir? 


A) 30 B) 36 C) 40 D) 48 E) 52 


ABCD kare 
TEF) 1 (FC) 
JAF| <2 cm 
JFB| 4cm 
AZ F 4 B 


Yukarıdaki verilere göre, |DE| kaç cm dir? 


ABCD bir kare 
JAD| — |DF| 
A(ABCD) — 4.A(ADF) 





A B 


Yukarıdaki verilere göre, DFA açısının ölçüsü 
kaç derecedir? 


A) 75 B)15 C225 D30 E)37,5 


«< 135 








Yukarıdaki verilere göre, |AE| — x kaç cm dir? 


A) 4v2 B) 5 c)7 D) 5v2 E)8 





D Cc ABCD dikdörtgen 
7 m(0CE) — 30* 
e 
E m(ÂEB) — 90” 
|EBİ  JEC| 
JAB| < 10cm 
A 10 . B 


Yukakarıdaki verilere göre, A(ABCD) kaç cm? 
dir? 


A)25 B)25V.3 C)S0 D)50V3 E)48 


>> 136 5> 


12. 





Yukarıdaki verilere göre, HBGF dikdört- 
geninin alanı kaç cm? dir? 


A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16 


D G C ABCD kare 
IFKJ 1 16KJ 
JGK| — |FKJ 
E 
SK (DG| - |DE| 
2 
il JAF| 2cm 
A 2 F B 
IKB| 2cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AE| kaç cm dir? 


A1 B) Cc) 2 Dz E)3 


< uv << 



















Yukarıdaki verilere göre, kısa kenardaki artma 
oranı kaçtır? 


AZ B) 1 o? D) > E) 5 


ABCD bir kare 
K e |DGJ 

AKI L (KLJ 
(AB| — JBL| 





A B L m(KLA) so 


Yukarıdaki verilere göre, m(KLA) z e nın 
alabileceği en büyük tam sayı değer kaç dere- 
cedir? 


A)30 B)39 C)44 D45 E)60 


>> Ws > 








>> Dikdörtgen, Kare ve Deltoid Test -4 £££ aş ; 
m DIKDÖRTGEN, KARE ve DELTOİD 
ABCD bir kare 10. D 4 E 8 C ABCD dikdörtgen 
IKFİ 2cm > IBK| 2cm ABCD bir kare D E G ABCD kare 
AFKB) 1 © |kcl-6cm M(EBA) - 15 E ve F orta noktalar 
A(ABCD) 7 DE| <4 
k IDE| cm m(B) — 30 |FC| —- 243 cm 
A B |EC| -8cm 
A B ri (ERİ 
Yukarıdaki verilere göre, -— oranı kaçtır? A B 
Yukarıdaki verilere göre, |EA| kaç cm dir? IFKİ 
e . o İFG| Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 
A)4 B) 5 0)6 D)7 E)8 A) 2 B>—> GE. > E) — Yukarıdaki verilere göre, EA| oranı kaçtır? 
9 n “ MX A6 B8 CS Do Et 
1 yY3 41 
A) — B) v3 c 
) NE ) ) 
D) vV3 42 Ep 3-1 
y3 v3 
D 10 E 5 GC ABCD dikdörtgen 
. ABCD bir kare 
D G 11. np fe ABCD kare iv (AE| n (DB) — (P) 
IBC| - 4v2 cm HBGF dikdörtgen (İH (PHJL (BG 
JEB| <5cm İDE| x4cm 2. Alanı 64 cm? olan bir dikdörtgenin kısa kenarı |EC| <5 cm 
JAE| —x 2 JAH| <3cm artırılarak alanı 96 cm? olan yeni bir dikdörtgen g A B 
N elde edilmiştir. E ve . il 
A B Fe JEGİ N Yukarıdaki verilere göre, |PH| — x kaç cm dir? 


A) 12 B) 10 Cc) 9 D)8 E) 6 


Li 


A B 


ABCD bir kare, AEB ve BCF birer eşkenar üçgen 
Ke JEFJ 


JEK 


Yukarıdaki verilere göre, EKİ oranı kaçtır? 





İKE) 
1 1 2 v2 
e ir 5 DE Eyi 
<< 137 < 


>>> Dikdörtgen, Kare ve Deltoid 











EŞ “ABCD bir 
dikdörtgen 
IBFI| açıortay 
İAD| <3 cm 
IDE| 6cm 
| |EC| 2cm 
. Yukarıdaki verilere göre, AFB üçgeninin alanı 
kaç cm? dir? 
A#* ge gg y£ gg 
3 3 3 
8. ABC bir o dik 
üçgen 
DCEF bir kare 
(ABI 1 JACI 
ai 
M(ABG) — 30“ 
B D 
ği (BF| -8cm 
Yukarıdaki verilere göre, AFC üçgeninin alanı 
kaç cm? dir? 
A)4 BM? 08 DAF E12 
9 D GC 
Ş 
2y5 
© 
A 45 B 
ABCD dikdörtgen, (DEJ 1 (ACI, (BFJ 1 JACJ 
JAD| 2/5 cm, |ABJ - 4V/5 cm 
Yukarıdaki verilere göre, |EF| kaç cm dir? 
'aja B)5 C) 6 D)8 E) 9 
>> 13855 





Zirve 





oo OTest-) <<< 


10. 





BAE ve ABC birer dik üçgen, CDEH dikdörtgen 
(ACI 1 (BEJ, |BH| — 4 cm, A(CDEH) — 32 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, CDEH dikdörtgeni- 
nin çevresi kaç cm dir? 


A)32 o(B)36 Cao D)44 E)48 
11. p F C ABCD kare 
TAEJ 1 (FBİ 
Pam 
m(EAB) — 159 
yo ” JAE| 20cm 
eN 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, |FH| kaç cm dir? 


A7,55 B)10 ©)125 D)15 E)16 
12. Db 6 ABCD ve BEGK 


birer kare BEFC 
bir dikdörtgen 


m(OFB) - 659 
m(DAK) - & 


la 


Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 


A)SO0 B)55 C)6O0 D)65 E)70 


«< ws << 









ABCD kare, 

EFGH dikdörtgen 
(ACI köşegen 
Ç(EFGH) — 16 cm 





A(ABCD) — 50 cm? 


A B 


Yukarıdaki verilere göre, EFGH dikdörtgeninin 
alanı kaç cm? dir? 





A)6 B)8 C) 10 D) 12 E) 16 
2. ABCD bir 
dikdörtgen 
TAE) 1 ŞEF) 
JAE| — JEF| 
|JEC| <-6cm 
Yukarıdaki verilere göre, |AB| * |BF| toplamı 
kaç cm dir? 
A) 9 B) 12 C) 15 D) 16 E) 18 
3. D C ABCD karesinde 
N < IDBI ve (ACI birer 
köşegen 
4 IDEJ ve (CFJ açıor- 
tay 
AİN irem 
A E F B 
Yukarıdaki verilere göre, |EF| Kaç cm dir? 
A)6—-ay2 B)8-6y3 Cc) 10-6y2 
D) 12 —-6v2 E) 12—-8v2 
>> Ns > 


Zirve 


DİKDÖRTGEN, KARE ve DELTOİD 


D Cc ABCD bir kare 
2 IDEJ 1 ŞEF) 
F (EHI 1 (AB) 
a İDE| — JEF| 
6 
|ICF| 2cm 
|FB| <6cm 
İz 
A H B JEH| >x 


Yukarıdaki verilere göre, |EH| < x kaç cm 
dir? 


A)2 B)3 Cc) 3,2 D) 3,6 E) 4 
D G ABCD kare 
a ABE ve BCF 
F eşkenar üçgen 
|CKJ — JKFJ| 
A B 
a ... TELİ 
Yukarıdaki verilere göre, İKİ oranı kaçtır? 
A v3 B)2 o pp p AE 


o 
O 


ABCD bir kare 
(AHI 1 (DEJ 


AD 
Yukarıdaki verilere göre, hel oranı kaçtır? 
4 3 
O1 D)— — 
ji 0) BŞ 


5 1 
m ri 


«< 139 < 


>>> Dikdörtgen, Kare ve Deltoid 


7. D Gc ABCD bir dikdört- 


gen 

AEB bir dik üçgen 
JAEJ 1 JEBİ 

JBC| -6cm 
JAB| 10cm 





A 10 B 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alanın en 


küçük değeri kaç cm? dir? 


A)25 B30 C)35 D)40 E)45 


8. 
D2NE C 
<p 
F 
DI 
A B 
ABCD karesini d doğrusu E ve F noktalarında 
kesiyor. (AH| Ld 
|IDE| — |FB| < 2cm, JAH| - 6vV2 cm 
Yukarıdaki verilere göre, karenin alanı kaç 
cm? dir? 
A)49 B)64 C)J8i D)100 E)144 
9. D ABCD bir del- 
toid 
10 
JAD| < 10cm 
A ç İAB| 10cm 
(DB| 12cm 
18 |JAC| < 14cm 
B 
Yukarıdaki verilere göre, |DC| kaç cm dir? 
A)2V13 BYE CG6/E D)Y85 E)10 
>> 140 >> 


Zirve 


10. 


11. 


12. 


il Test -6 EKE N 





B 
ABCD bir dikdörtgen, AKFE bir kare 


A(ABCD) — 84 cm2, Ç(ABCD) — 56 cm 


Yukarıdaki verilere göre, AKFE karesinin 
çevresi kaç cm dir? ' 


A8 B12 C)16 D20 E)26 


i c ABCD dikdörtgen 
| TACI köşegen 
|AE| — JEC| 
<İ EF) — |FB| 
A F B mAEh-a 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A)6O B)75 C)80 D90 E)120 


D ABCD bir deltoid. K, L, M 
ve N noktaları kenarların 
orta noktalarıdır. 


P deltoidin içinde her- 
hangi bir nokta 


IKP| 6cm 
JPL| <3cm 
IPM| 7cm 





Yukarıdaki verilere göre, |PN| kaç cm dir? 


A3 B3Y2 Ge Dye pey 
< Ws << 











D GC ABCD dik yamuk 
(BE| açıortay 
E 6 : İDE| ai 
DA| 5 
A 3 g (|ABIs8cm 
|BC| 6cm 


Yukarıdaki verilere göre, |DC| kaç cm dir? 


A)2 B) 3,2 Cc) 4 D) 4,8 E) 6 


D Cc ABCD ikizkenar 
yamuk 
E 
(DHI 1 (AB) 
3|CE| — 2JBEJ| 
|AE| - 13cm 9 
Ke 
A 5 H 10 B JAH| -5 cm N 
|IHB| - 10 cm 


Yukarıdaki verilere göre, |DH| kaç cm dir? 


A)S B) 6 o D)8' Es 
D 4 GC ABCD yamuk 
LEFJ / JABI 
JAE| 3cm 
|ED| <6 cm 
JAB| — 19cm 





A 19 B 


Yukarıdaki şekilde |CD| — |FB| - 4 cm olduğu- 
na göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 





A)54 B)624 C)64 D)722 E)828 


>> Ws > 





Bir yamuğun orta tabanının uzunluğu 10 cm dir. 
N 3 e 
Orta taban yamuğu alanları oranı Eg olan iki ya- 


muğa ayırdığına göre, bu yamuğun büyük ta- 
banının uzunluğu kaç cm dir? 


A)18 oB)16 ©15 D1i3 E)12 


D Cc ABCD ikizkenar 
/> 
yamuk 
eo:) e İDA < İCBİ 
EN JAE| — |DBJ 
m mM(GEA) -80* 


Yukarıdaki verilere göre, m(ÂDB) - o kaç dere- 
cedir? 


A)6O0 B)75 C)J80 D)85 E)90 


D 2 C ABCD bir ya- 
muk 
IDCI / TAEJ 
IDG| 2cm 
(BE| <icm 
9 BTE JaBJ -9cm 


Yukarıdaki şekilde; (AB m (DF - (EŞ) olduğu- 


na göre bi oranı Kaçtır? 
* (T1D| i 


AZ Ba 9? DE 
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1. D G ABCD yamuk 10. D FE 3 GG ABCD ikizkenar 
ADI / TECI yamuk 
IKLI / TABI ” LEFİ 1 (DG) 
: U JAB| - 12cm İAE| -4cm 
A E g İDC| 8cm A 4 OE B 


e — 9 
Yukarıdaki verilere göre, |KL| kaç cm dir? Yukarıdaki şekilde |EF|—|FC|— 3 cm göre, 


A(ABCD) kaç cm? dir? 


20 29 32 35 38 
a ie veee, Di ©) 
3 3 3 3 3 A) 18 B) 19 G) 20 D) 21 E) 22 
8. ö 6 > 11. G ABCD dik yamuk 
ICNJ açıortay 
10 
IDAJ 1 (ABI 
D 
m (CBI 1 (ABJ 
(CD| 10cm 
6 
a e E B 2 IDA| 6cm 
ABCD yamuk DEC eşkenar üçgen N (BC| — 12 cm 


JADJ — JEBİ, |DC| - 6cm BE z 


Yukarıdaki şekilde |AE| — 12 cm olduğuna 
göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


, A) 1 B) 1,5 Cc) 2 D) 2,5 E)3 
A)27 427/3 oB)1649V8 C)2749y3 








D) 36 - 93 E) 27 * 63 
12. D C ABCD yamuk 
4 
AN JACI - JABI 
10“ D| —JE 
9. D x G ABCD bir yamuk (CD| - |EB| 
iğ 
IDCI / (ABI m(ECB) — 10 
(ACI 1 (BC) m(DCA) -60 
(ACI açıortay A E B 
— > IABI <12cm Yukarıdaki verilere göre, m(ÂDG) kaç derece- 
Yukarıdaki verilere göre, |CD| — x kaç cm dir? dir? 
A) 5 B6E G)7 D)8 E) 9 A)100 B)110 C)120 D)130 E)149 
3> 14255 < Ns << 





E 








ç ABCD dik yamuk 


e (DAJ 1 (ABI 
(FEJ L (DCJ 
IDE|SJEG|JEF| 
A(AFED) — 20 cm? 
A F B 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 


A)2.5 B)26 G2M0 Des Eyay6 


D 7 G ABCD yamuk 
5 (KLJ 1 (CB) 
L (DK|  2JAKI 
IDC| 7cm 
K 10 
|CL| <5 cm 
ILB| < 10cm 
A 16 B 
JAB| - 16 cm 


Yukarıdaki verilere göre, |KL| kaç cm dir? 


A)8 B) 9 C) 12 D) 15 E) 16 


D 4 GC ABCD dik ya- 
muk 
Pam i 
8 m(DAB) — 60* 
JAD| <8 cm 


3 İDCJ| <4 cm 


A B 





Yukarıdaki verilere göre, ABCD dik yamuğu- 
nun alanı kaç cm? dir? 


A) 163 B) 18v3 o 24y3 


D) 32v3 E) 36v3 


>> NS >> 





Zirve 





YAMUK > 





4. 


D 5 Ç ABCD yamuk 
IDCI // JABI 
|DE| x JEAJ 

E 13 IDC| 5cm 
JAB| -8cm 

|EB| — 12cm 

A B B (BC|-- 13 cm 


Yukarıdaki verilere göre, A(ABCD) kaç em? dir? 


A)20 B)J30 C)40 D)SO E)60 


ABC eşkenar üç- 


5. ” 

gen 
BFED dik yamuk 
(AD| -2|JDB| 
EF| s4cm 

© 

G 
B F GC 


Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir? 


A) 8v3 B) 103 C) 123 
D) 16v3 E) 18v3 





6. ABCD ikizkenar 

yamuk 
JAK| <3cm 
JAL| 6cm 
ICN| < 7cm 

2 KN |MC| - 5 cm 

Yukarıdaki şekilde; |AB| — |DC| olduğuna 

göre, ii oranı kaçtır? 

AZ B)Z o)? D)Z Ey 


< 143 < 


SEE unun 














7. ABCD bir yamuk 10. p | ç ABCDbir kare 
A, F.K doğrusal EFKL ikizkenar yamuk 
(EF) / TEC) EREK 
PER (DLJ < |KGJ 
(AB| -3JDGJ 
|BK| — 2JKcj 

A B 

JEFİ <-5cm 


A F B 


Yukarıdaki verilere göre, |KB| < x kaç cm dir? Yukarıdaki şekilde; Alan(EFKL) —- 32 cm? oldu- 


ğuna göre, karenin çevresi kaç cm dir? 
A) 6 B)8 Cc)9 D) 10 E) 12 


A)28 B)32 C)36 D30 E)48 





8. DA cG ABCD bir ya- 
muk 11. D 4 G ABCD yamuk 
(DCİ // (ABI IDCI / (ABI 
E F 
(EF) orta taban (BDJ 1 |AEJ 
IDC| > 1cm (DB) açıortay 
A X B |KLJ <3cm g J(AD| 6cm 
Yukarıdaki şekilde; (ACJ ve (BDI köşegen ol- Rİ A B |DC|-4cm 
duğuna göre, |AB| -x kaç cm dir? 
13 4 Yukarıdaki verilere göre, EN oranı kaçtır? 
Al. iz. > pe. dey 
2 2 2 
1 1 2 3 2 
— B) — C) — D) — E) — 
A) > ) 3 ) 3 ) ri ) N 


NE İN 12. D KC ABCD bir yamuk 
K L 
ABI // TEF) 
E F 2 |GH| <3 JHKİ 





A E B 5 IDG| < 5 cm 
ABCD bir yamuk (DCI / (ABI, JAE|—|DC|J|JEB| |(EF| 7cm 
Yukarıdaki şekilde; Alan(DTFC) — 15 cm?, JKLI, A G B 
orta taban olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 
A) 50 B) 55 GC) 60 D) 70 E) 80 A)8 B)9 C) 10 D) 11 E) 12 
>> 14455 < NS << 

















1. D c ABCD ikizkenar 4. ABCD bir 
45'v yamuk yamuk 
>> IDCI / (AB| 
B/2 m(DCA) — 45 (AE) ve (BEJ 
JAC| - 8v2 cm açlortay, 
JABJ—S9cm 
— y IDC|& 7cm 
PAN z e 
Yukarıdaki verilere göre, A(ABCD) kaç cm: dir? Yukarıdaki şekilde; JAD| 4 |BC| 5 em oldu- 
A) 36 B) 48 C) 54 D) 64 E) 72 ğuna göre, nee). oranı kaçtır? 
Alan(EKL) 
A9 Bis o” yet Eyi 
3 4 9 
2. D E c ABCD yamuk 
ICDI 6 cm 
|(AB| — 12cm 5. p 3 ç ABCD dik yamuk 
IDE| < |FB| TADI 1 (DGJ 
d 4 (ACI 1 (CBJ 
A F B 2 |AD| <4cm 
N 
Si ... A(ECBF) İDC| <3cm 
Yukarıdaki verilere göre, ————— oranı kaç- 
iz A(DEFA) ” A B 
Yukarıdaki verilere göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 
1 1 2 3 
A)1 B) — C)— DE EZ 
2 4 3 4 a yp gp e 
5 2 7 3 2 
6. 4 B BEDF paralelkenar 
3. D 4 ABCD bir yamuk d 
LAB /(CD 
AC BD)J kö 
ACI ve (BD| köşegen JAE| - JECJ 
k (O EKCD paralelkenar 
IDC| 4cm 
JAB| - 12cm N 
A 12 B e D 


Yukarıdaki verilere göre, |EF| — x kaç cm dir? Yukardaki şekilde; Aları(AEB) -- Alan(ECD) — 35 cm? 


olduğuna göre, Alan(BEDF) kaç cm? dir? 
4 3 5 5 5 
A)— B) — C)— D) — E) — 

5 5 ir 3 5 A)35 B)45 C)55 D)70 E)75 


>> Ns > «& 145 « 


GE Aaulur 








” D ABCD dik yamuk 
Ni 
ZN TACI ve JBD| 
L 
N köşegen 
IKLI / TADI 
|(AB| <6cm 

4) 

B GC JKL| «2cm 
Yukarıdaki şekilde Alan(AKD) — 4 cm? olduğu- 
na göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 

A)16 o(B)18 C)20 D)25 E)30 
8. i an ABCD yamuk 
(ADI / (FEJ| 
JEC| <6cm 
/EB| <6 cm 
) IDC| x6cm 
A 1 F B |AD| <8cm 
JAF| < 11cm 
Yukarıdaki verilere göre, BEF üçgeninin 
çevresi kaç cm dir? 
A) 18 B) 17 C) 16 D) 15 E) 13 
9. ABCD bir dik 
D Xx C 
yamuk 
> 2BC| -5JBLJ 
K 
JAK| <> 7cm 
7 L IKL| <> 5cm 
JABJ| 6cm 
A 6 B  |DK| 3cm 
Yukarıdaki verilere göre, |DC| < x kaç cm 
dir? i 
A)1 B) 1,2 6) 1,5 D)2 E) 2,5 
> 1465 


Zirve 


10. 


11. 


12. 


TES U ANA 


D.G 


A B 
ABCD bir ikizkenar yamuk, (BDJ 1 (DAJ 
JAD| — |DCJ — |BCİ, Alan(ABCD)— 128 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun 
çevresi kaç cm dir? 


A)28  B)24 C) 20 D) 18 E) 16 
8 
gm aş 
D E C 
A 8 Pp 6 B 


ABCD bir yamuk, (EFJ 1 (ABI 
|DG| < JAF| 8cm, |FB|J <6 cm 
A(AFED) — 2.A(FBCE) 


Yukarıdaki verilere göre, |EC| kaç cm dir? 


4 5 8 
A)1 B) — Cc) — D) 2 E) — 
) Ig ) 3 ) ) 5 
D G ABCD bir dik 
yamuk 
ICAJ açıortay 
6 10 
JAD| <6cm 
IBGC| — 10cm 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir? 


A8 Bab GS Dto E240 
< IY$s <<< 





1. D 4 G ABCD yamuk 
(EFİ / TABİ 
|İDE| <1cm 
JEA| -2cm 
IDC| x4cm 

A B JEF| 5cm 


A(EFCD) - 3 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, A(ABFE) kaç cm? 






dir? 
AS BS C)10 Dı? Bi15 
2. D ABCD bir dik yamuk 
|BC| 4cm 
—€ |BE| 7cm 
JAE| -2cm 


Alan(DEC) — 39 cm? 





A 2 E 7 B 
Yukarıdaki verilere göre, |AD| - x kaç cm 
dir? 
A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14 
3 D 6 Ç ABCD bir ikizke- 
nar yamuk 
JADJ — |BGJ 
m(ÂGB) — 90" 
/ İDC| 6 cm 
A 2 3 İAB| 12cm 
Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir? 
A)6/3 Bio C)a/e DS E)sy2 
>> NS > 


diryve ——————————— 


: D C 
(N 
A B 











ZN 
A 13 B 
ABCD bir dik yamuk, JCAJ açıortay 


JAB| 13cm, |BG| — |DGJ * 5cm 
Yukarıdaki verilere göre, |AD| kaç cm dir? 


AS Ba C8 D2BO0 E)12 


ABCD bir 
ikizkenar yamuk 
|AD| — |BGJ 


m(ADB) — 90" 
m(OGB) — 130* 
m(DBA) za 


Yukarıdaki verilere göre, m(DBA) sa kaç 
derecedir? 


A)10 B)20 C)30 


D 6 (e 
3 
3 4 
A B 


ABCD bir yamuk, m(DAB)-m(ABE) <go 





JAD| <3cm, |DG| - 6 cm, |BCJ -4cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| nin en küçük 
tamsayı değeri kaç cm dir? 


A7 B8 Ot D)12 o E)13 


«< 147 < 








7 D 3 G ABCD bir ikizke- 
nar yamuk 
JAD| - 10cm 
10 10 
(BC| 10cm 
İDC| 3cm 
A 1 b JAB| — 15 cm 


Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun 


alanı kaç cm? dir? 


A)54 B)68 C)72 D8i Ed 


A B 
ABCD bir ikizkenar yamuk, (AC| 1 (DBJ 


İDC| > 4 cm, A(ABCD) — 64 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 


A8 B10 C1i2 Di4 E)16 


ABCD bir ikizke- 
nar yamuk 


E ve F orta nok- 
talar 


(ACI 1 (DBJ 


a N JEF| 9cm 


Yukarıdaki verilere göre, A(ABCD) kaç cm? 
dir? 


A7 B)81 C)108 D)144 E)324 


>> 148 5 


Zirve 


10. 


11. 


12. 


aminn vr | knk SR a 


(EF orta taban 


IDC| <3 cm 
JEK| 4cm 
IKFJ| 4cm 








A(DKC) — 6 cm2 


Yukarıdaki verilere göre, A(ABCD) kaç cm? 
dir? 


A) 48 B) 52 C) 64 D)72 E)96 


ABCD bir yamuk, (KLIJ // JABJ 

(OL| 2cm, JAB| * |DCJ| -8cm 
Yukarıdaki ABCD yamuğunda verilenlere 
göre, |AB| . |DC| çarpımı kaç cm? dir? 


A8 B)16 C)24 D36 Es 





ABCD dikdörtgeni şekildeki gibi birim karelere 
ayrılıyor. (FHJ 1 (EC), |FH| —x 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç birimdir? 





4 9 5 
Or 0 İzm 9 
6 7 
O 
< WS << 


ABCD bir yamuk 


1 D 4 ABCD bir dik 
E yamuk 
< IDC| - 4cm 
9 
JAD| <-9cm 
- JAE| — 10cm 
A B (cE| 1 
|EB| 2 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 


A)10  B)12 C)14 D16 E20 


ABCD ve BEFG 
birer kare 

F |AE| < 14cm 
JGC| <4cm 





A B E 


Yukarıdaki verilere göre, DGFC yamuğunun 
alanı kaç cm? dir? 


A)18 B)20 C)22 Dp E28 





3. ABCD ikizkenar 
yamuk 
JAD| — BG) 
LAC| - |BEJ 
7 
M(CAB) — 40" 
a, 
m(BED) — 60" 
Zel, 
M(CBE) — 50“ 
Yukarıdaki verilere göre, m(EDE) -e kaç 
derecedir? 
AS B)10 C) 15 D) 20 E) 30 
>> WS > 





Zirve 











A B 


pa 
ABCD bir dik yamuk, m(ACB) - 90* 


(BC| 5cm, |AB| IDC| *4cm 


Yukarıdaki verilere göre, |DC| kaç cm dir? 


AZ B2 © 


slw 


D) > E) 3 


ABCD bir yamuk 
(DB| ve (ACI| 
köşegen 

(DBJ 1 JACI 
IDB| - 12cm 
JAC| - 16 cm 
JAE| < 10cm 
Yukarıdaki verilere göre, |CE| kaç cm dir? 


>» 


10 E B 


A)5 B) 8 C) 10 D) 12 E) 15 


D Gc ABCD bir dik 
yamuk 
E JEC| 5cm 
|(EB| x5cm 
JAD| -6cm 
A B 
JAE| < 6cm 


Yukarıdaki verilere göre, |DC| kaç cm dir? 


A)4 B) 5 Cc) 3vy3 


D)3v8-4 E) 6-283 


< 149 


>>> Yamuk 
7. D ei ABCD bir yamuk 
(ACI ve (DB| 
birer köşegen 
A(AEB) - 27 cm? 
A Bp AAED)-9cm? 
Yukarıdaki verilere göre, DEC üçgeninin alanı 
kaç cm? dir? 
A)2 B)3 C)4 D) 5 E)6 





8. 
A 12 B 4 EF 
ABCD bir yamuk, |DC| < 2cm, |BF| -4cm 
|AB| - 12 cm, A(EBF) —- 8 cm? 
Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun 
alanı kaç cm? dir? 
A)38 B)42 C)46 D)48 E)52 
9 D e 
A B 


ABCD yamuğunda köşegenler birbirine diktir. 
JAC| — 20cm, |BD| - 15cm, JAB| — 18cm 


Yukarıdaki verilere göre, |DC| kaç cm dir? 


A)4 B) 5 Cc) 6 D)7 E)8 


>> 150 >> 


Zirve 





Test-5 << 





12. 


ABCD bir yamuk 





D 4 C 
İDE| — JAE| 
İDC| 4cm 
JAB| 6cm 
|CF| 2cm 
IFB| 4cm 
A(DEFC) -S, 
A(ABFE) -S, 


s 
Yukarıdaki verilere göre, — oranı kaçtır? 
2 


10 12 11 11 11 
EE eN 
A) 13 8) 17 ) 15 ) 19 ) 21 
D G ABCD bir yamuk 
Lp N E ve F orta noktalar 
EN A(AEF) — 12 cm? 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, A(ABCD) kaç cm? 
dir? 


A)44 o B)48 D) 56 E) 60 


A ABCD bir dik 
yamuk 


(AEJ 1 (EDİ 

(AB| -8cm 
IDC| 2cm 
JADJ — 10cm 





Yukarıdaki verilere göre, AED üçgeninin alanı 
kaç cm? dir? 
A) 10 B) 15 


C20 D25 E)30 


«< ıys << 





DÖRTGENLER GENEL TEKRAR 























1. D ç ABCD paralelkenar 4. | p O ABCD dikdörtgen 
N 
İAEJ açıortay (ACI köşegen 
JAD| - JAEJ IBHJ 1 (AG) 
m(GDE) -33 IBH| < 6 cm 
5 a, jd 
A B JAH| 4cm 
Yukarıdaki verilere göre, m(ÂBE) -.a kaç de- 
ir? 
becedlir? Yukarıdaki verilere göre, |HD| - x kaç cm dir? 
A)98 B)102 C)104 D)106 E) 108 
A6 B)11 CV D12 E)15 
2. Kısa kenarı bir köşegeninin yarısı olan bir 
dikdörtgenin alanı 64V3 cm? olduğuna göre, 5. ABCD bir kare 
köşegeninin uzunluğu kaç cm dir? TAHI 1 |JDEJ 
AH| 4cm 
A8 B)8Y3 Cs/b5 D16 E128 Bil 
Ş /HE| 2cm 
NO 
N ç 
A E B 
Yukarıdaki verilere göre, taralı DEBC dört- 
geninin alanı kaç cm? dir? 
A) 64 B) 60 C) 54 D) 50 E) 48 
3. 
ASK 8 7B ” 
6. D ABCD eşkenar 
ABCD bir kare, |AK| — 2 birim, |KB| — 8 birim > 
dörtgen 
K noktasındaki bir hareketli (BC| kenarı üzerin- DEFG k 
deki bir N noktasına uğradıktarı sonra D noktasi- 4 
na gidiyor. AK A(DEFC) - 36 cm? 
Yukarıdaki verilere göre, |KN| - |ND| topla- EE A(ABCD) — 27 cm? 
mının en küçük değeri kaç birimdir? i 
i Yukarıdaki verilere göre, |KE| kaç cm dir? 
A)3 - 52 B)5 4 v34 C) vVs9 z ” 
A)3 B) — G2 D) — E)1 
D) VE E) VE o. e 
>> Ws > <& 151 < 








Me ye 


>>> Dörtgenler Genel Tekrar 








7. 12 c ABCD dik- 10. 
dörtgen 
JAD|—8 cm 
(DC|12 cm 
A E B 
ABCD dikdörtgeninde; E noktası (ABI üzerin- 
de olmak şartıyla DEC üçgeninin çevresi en 


az kaç cm olabilir? 


11. 


ABCD bir yamuk 
(ACI köşegen 
(DE| // (FBI 
|EC| <2 cm 
IDC| < 6cm 
JAB| 8cm 
Yukarıdaki verilere göre, |AF| kaç cm dir? 


Zirve 


A 8 B 


8 10 
A)— B) 3 GC) — D) 4 
) 3 ) ) 3 ) E) 6 
12. 
9. E D ABCDEF 

düzgün 
altıgen 
(FDI köşegen 

F Cc 


A B 


Yukarıdaki şekilde; Alan(ABCDF) — 80/3 cm? 
olduğuna göre, Çevre(ABCDEF) kaç cm dir? 





2> 152 





o Test-i <<< 
A 8 - ş Eg |IBALIAE| 
(GFI 1 JAE| 
a (DEJ 1 JEAJ 
” Cc 18 JAF| -8cm 
İFE| 9cm 
B JAB| 12cm 
|CF| <6 cm 
IDE| < 18 cm 


Yukarıdaki düzlemsel şekilde A, F, E doğrusal 
olduğuna göre, |BC| * |CD| toplamı kaç cm 
dir? ; 


A)15 oOB)18 C)20 D)25 E)30 


2 

A B 4 F 
ABCD bir dikdörtgen, (EC) 1 (CFI, (CBI 1 TAFI 
IDE| -3cm, JEA| <2cm, 1BF| 4cm 


Yukarıdaki verilere göre, ABCD dikdört- 
geninin alanı kaç cm? dir? 


D 2 Ç ABCD köşegenleri 
dik kesişen bir dik 
yamuktur. 

EF) 1 JADI 

IDC| <2cm 





A 8 B JAB| -8cm 


Yukarıdaki verilere göre, A(AEF) kaç cm? dir? 


121 128 132. 
A 5 8) 5 W 25 
EL ye 
25 25 
<< Ws <<< 





> > wn >» 






DÖRTGENLER GENEL TEKRAR 





ABCD bir yamuk 
IDCI / TEFİ // TABI 


(ACI / TED) 


m(ÂBD) — 120* 





(AB| 9cm 

JEF| 6cm em 

IDC| < 4 cm | Bi eee 
A 5 B A(CEF) - 8 cm? |CD| 4cm 





Yukarıdaki verilere göre, ABFE yamuğunun 


alanı kaç cm? dir? Yukarıdaki verilere göre, ABCE dörtgeninin 


alanı kaç cm? dir? 
A)24 OB)28 C)30 D)34 E)38 











A) 10/3 B) 153 C) 18v3 
D) 203 E) 24v3 
D 6 C KEL Bi Yamuk 5. p G 4 E © ABCDbirkare 
(DHI 1 JABI| e” a 
(ADI 1 (ED) z ME 
|(CE| — |EB| |CE| 4cm 
IDH| <8 cm D, C, E doğrusal 
7 a Ti : İDC| 6cm g a 
|IHB| - 10cm Rİ 
Yukarıdaki verilere göre, ADE dik üçgeninin Yukarıdaki verilere göre, |FB| kaç cm dir? 
alanı kaç cm? dir? 
A)36 B)40 C)45 D)SO  E)56 A) 442v3 B)34v3 O24V3 
D) EYEXEİ E) 1 VE 
3 3 
6. p ç . ABCDbir 
D X K 10 GC e 
a dikdörtgen 
> - ” (ACI köşegen 
(BHJ 1 (ACI 
JHB| < 6cm 
A B A B 
IDH| > 10cm 
EE P-pmlelkeniş leri LAPE ee Ee) Yukarıdaki verilere göre, ABCD dikdört- 
|EF| — 12 cm, |KCJ - 10cm geninin alanı kaç cm? dir? 
Yukarıdaki verilere göre, |DK| — x kaç cm 
dir? A) 12v18 B) 18v13 C) 96 
A)4 B) 5 C)6 D) 7 E)8 D) 24y13 E) 108 


& 153 


>>> Dörtgenler Genel Tekrar 





ABCD bir yamuk 
(ACI ve JDBJ birer 
köşegen 


KEN E ve F orta nokta- 
lar 
; |EK| <2 cm 





A B IKL| 3cm 
A(OKL) -Z om? 


Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun 
alanı kaç cm? dir? 


A)108 OB)100 C)98 D90o E)88 


ABCD bir dik 
yamuk 


a TEF) 1 (DC) 
|(AD| 8cm 
8 |EB| 8cm 
(BC| - 20cm 
|AE| — 16 cm 


Yukarıdaki verilere göre, |EF| kaç cm dir? 


32j5 





A) 6/5 B) — o) 75 
D) e E) 8/5 
9. p G ABCD bir kare 
A 3 
4 (ACI köşegen 
|(TG| x 2/2 cm 
E 


m(EDÜ) - 30“ 


ACI m (DEJ — £T) 
Yukarıdaki verilere göre, |AT| < x kaç cm dir? 
G3vV2 D)2v10 


A)2v/6 .. B)6 E) 3v6 


>> 154 > 





Zirve 





10. DM .G ABCD bir ikizkenar 
yamuk 
(AD) - JBCİ 


K, L, M kenarların 
orta noktaları 

(KHJ L (MLJ 

|IKH| <8 cm 





Yukarıdaki ikizkenar yamuğun köşegenleri 
toplamı 40 cm verildiğine göre, yamuğun alanı 
kaç cm? dir? 


A)128 B)144 C)160 D)180 E) 196 
11. p E C ABCD bir kare 
IBF| — 2JGF| 
F A(AEK) - 16 cm? 
A(KBF) - 4 cm? 
“N TARI TEB (3 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, ABCD karesinin 
alanı kaç cm? dir? 


D)72  E)80 


12. ABCD bir kare 
DEC dik üçgen 

D G IDE| -4cm 

JEC| 3cm 


A B 


Yukarıdaki verilere göre, |EB| kaç cm dir? 





Aa B2Y13 C)VE8 D)Vv65 E)4v5 


«< WS 


o Test-1<€X 


<< 











ABCD bir dörtgen 
ICDJ açıortay 
(AB| — JBLJ| 
LAKI > |KLI 
m(BDÜ) — 359 





m(EAD) —a 
Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


A)6O B)55 C)50 D)45 E)40 


ABCD dik yamuk 
AEFK kare 

IDK| 2cm 
İDC| 2cm 
|AB| -8cm 





Yukarıda verilenlere göre, AEFK karesinin 
alanı kaç cm? dir? 


A4 Be Gıe p* g3 
4 4 
3. D (DAJ 1 (ABJ 
> pa 
“5 mM(ADC) — 75 
16 c JAD| -4v2 cm 
, JAB| -4v2 cm 
D İDCJ| 4/3 cm 
A 42 B 
Yukarıdaki verilere göre, |BC| — x kaç cm dir? 
A)2 B)3 C)4 D) 22 E) 2/3 


>> wW > 






DÖRTGENLER GENEL TEKRAR 





ABCD bir dikdörtgen 
(ACI köşegen 
d.1|JACJ 

(AKI — |KG) 

|BC| <-6cm 

JAB| <8cm 





Yukarıdaki verilere göre, |DF| kaç cm dir? 


M2 BB? OZ Dİ Bi 


DEC bir üçgen 





ABCD dikdörtgen 
ADI < |DFJ 
İDE| < 10 cm 
JEF| <6 cm 
JEC| <6 cm 


Yukarıdaki verilere göre, ABCD dikdört- 
geninin alanı kaç cm? dir? 


A)40 (o B)48 


C) 56 


D) 64 E) 72 


ABCD yamuk 
LADI // IKCJ 
IDLI / (CBI 
(EF| orta taban 
İDC| 3cm 








Şekildeki ABCD yamuğunun yüksekliği 8 cm 
olduğuna göre, alanı kaç cm? dir? 


A)12 oB)24 C)J86 D48 E)60 


« 155 & 


>>> Dörtgenler Genel Tekrar 











7. D 5 Ç ABCD yamuk 
(CEJ / IDAJ| 
E E (CEJ ve (BEJ 
açıortay 
A 20 B İDC| 5cm 
|(AB| 20cm 
JAD| - 18 cm 
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? 
dir? 
A)156 B)172 C)180 D)200 E)220 
8. 
ABCD dikdörtgeni şekildeki gibi 32 birim kareye 
bölünmüştür. 
IKC|v109 birim olduğuna göre, |DK| kaç 
birimdir? 
A)2v2 B)2/5 C)3v8 D)aV5 E)5v2 
9 şi KE Cc 
A B 


ABCD eşkenar dörtgen, (EH) 1 (AC| 


K; Köşegenlerin kesim noktası 
IDE| — JEC), |AC| > 24cm, JEH| «4cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? 
dir? 


A)192 B)188 C)180 D)176 E)172 


>> 156 > 





Zirve 


Test -3 


10. 





A 4 E 10 B 
ABCD ikizkenar yamuk, AECD paralelkenar 
ni o 
(EF 1 (ADJ, m(DCB) — 120 
JAE| <4cm, JEB| < 10cm 
Yukarıda verilere göre, Alan(ECDF) kaç cm? dir? 


A) 123 B) 15v3 C) 16/3 


D) 18v3 E) 203 


11. ABCD para- 
€ ielkenar 


(AFI ve (BFJ 
a (o Açlortay 
(EF) / IBCI 
JE (N/ JAB| - 10cm 
A 10 B 
IBc| 8cm 


Yukarıdaki verilere göre, |EF| — x kaç cm dir? 


A)i B)2 Cc)3 D) 4 E)5 


12. D 3 C 


A 12 B 


ABCD bir yamuk, JACI ve (BDJ köşegen 
JAB| < 12cm, |DC| 3cm 
JAC| <-9cm, |BD| 12cm 


Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm? 
dir? 


A)96 B)84 C)72 D)6GO E)s4 


«< ıw << 


1. i Şekildeki (BD| 
A çaplı (o yarım 
çemberde 
Mel 
a DS noktası, 


B D C 
pi 
m(ÂCB) — 20* 


Yukarıdaki verilere göre, m(ÂBE) e kaç de- 


recedir? 
A) 20 B) 25 C)30 D) 35 E) 40 
2. ü — Şekildeki (OO 
merkezli yarım 
çemberde 
IDE| — |EB| 
A 0 3 o MAD)-80 


Yukarıdaki verilere göre, OCD açısının ölçüsü 
kaç derecedir? 


A) 40 B) 50 C) 60 D) 65 E) 80 
3. O merkezli 
çemberde 
IOAJ // TCBI 
A 


Papi 
M(BCA) — 259 


Yukarıdaki şekilde; JOB) m JACJ — (EJ oldu- 
ğuna göre; BEA açısının ölçüsü kaç derece- 
dir? 

A) 60 B) 70 G) 72 


D)75 oOE)80 


>» ww > 


drnve ——— — — 5 e .  .. 


ÇEMBERİ 


DE AÇILAR 





4. Şekildeki (AB| 
çaplı yarim 
çemberde 


D teğet değme 
noktası, 


a 409 





gi 
m(ÂĞD) — 409 


Yukarıdaki verilere göre, m(ABD) — & kaç de- 


recedir? 
A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E) 80 
5. OAC bir üçgen 
O noktası çem- 


ber yayının mer- 
kezi 


m(AB) - m(Bb) 
M(OCA) — 15 





Yukarıdaki verilere göre, m(GAĞ) za kaç 


derecedir? 
A)45 B)SO C)55 D6GO E)65 
6. N B Şekildeki çemberde 
ICT D noktasında 
çembere teğet 
A, E, D doğrusal 
yi m(ÂF) - m(AB) 
c CDİ < (ED| 
D 
T 
Yukarıdaki verilere göre, m(ECT) — X kaç de- 
recedir? 
A) 30 B) 45 C) 50 D) 60 E) 75 
<& 157 «< 


>>> Çemberde Acılar 


Test -1 <&£ 





1. C O merkezli 
çemberde 


(CDI / 1BOJ| 





Yukarıdaki Sele m(GDA) — — 36 olduğuna 
göre, m(GAb) — x kaç derecedir? 


A)54 oO(B)45 C)40  D)36 xl 32 


(BR A nokta- 
sında 


çembere teğet 
JAD| — |JAG| 


m(B) — 209 





Yukarıdaki verilere göre, m(ECb) - x kaç de- 
recedir? 


A)10 O B)20 C)30 D)40 E) 50 


(EGİ / (AB) 
m(DAB) - 40* 


2m(DFĞ) — m(ÂTB) 





Yukarıdaki verilere göre, m(EBC) - Xx kaç de- 
recedir? 


A)100 O B)9o C)Jso D)70 E)60 


>> 15823 


O merkezli çemberde 
3m(BAĞ) — 2m(EDC) 


P m. 
m(ÂFD) — 1209 





Yukarıdaki verilere göre, m(AEb) kaç derece- 
dir? 


A)60 oB)70 C)75 D)8Oo E)85 


D Şekildeki çemberde 
(ACI n (BDJ > 1E) 
IDC| — |CB| 
m(ÂBO) — 1109 


B 


Yukarıdaki verilere göre, m(ÂEB) kaç derece- 
dir? 


A)6O B)70 C)80 D)9O0 E)100 


A,B,C,D ve 
T teğet nokta- 
ları, 

m(BED) - 78” 








Yukarıdaki verilere göre, m(ÂFĞ) — x kaç dere- 
cedir? 


A)98 B)102 C)104 D)106 E) 108 


«< ns <<< 








(PT, T noktasında 
çembere teğet 


(PGJNIDTI — (B) 
mi(2Ğ) < m(ÂT) 


 (TPÖ) — 309 





m(ARb) — 165 


Yukarıdaki verilere göre, m(PBT) za kaç de- 
recedir? 


A)35 B)40 C)45 D)5O E)55 


5 B,CveD 
teğet noktaları 
Hani 
M(EBC) — 1009 


Peş 
m(GDİ) — 120* 


Yukarıdaki verilere göre, m(EAH) — a kaç de- 
recedir? 


A)60 B)65 C)70 D)75 Es 


O merkezli yarım 
çemberde 


Ç 

D 
ÇA AR po o 
l > m(ĞB) 100 


u 


m(DOB) za 


Yukarıdaki verilere göre, m(DOB) —a kaçde- 
recedir? 


A)100 B)110 C)120 D)130 E) 140 


> NS » 















“ÇEMBERDE AÇILAR 






Şekilde O, ve O, 


merkezli çember- 
ler A noktasında, 
(GF, O, merkezli 
çembere D nokta- 
,sında teğettir 


m(BAD.) z 30“ 





Yukarıdaki verilere göre, m(ECB) kaç derece- 
dir? 


A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 


IDA ve (DC 
şekildeki çembere 
pteğettir. i 
Pam 
M(BAD) — 115” 





Pe 3 
M(BCD) — 1159 
m(ÂBÜ) — x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 


A)30 o(B)35 C)40 D)5O0  E)60 


140$ (CB ışını, şekil- 
deki çembere 
D teğettir. 


JAD| — JABI 





m(AD) — 140* 
m(ÂGB) e 


Yukarıdaki verilere göre, m(ACB) —e kaç de- 
recedir? : 


A20 B)25 C)J30 D)35 E)40 


<< 159 


>>> Çemberde Açılar 


7. |AD| — JACJ 


Zai 
M(BAF) > 4a 





F 


Pi Di 
Yukarıdaki şekilde m(ABC)—-m(AFD)- 20 ol- 
duğuna göre, m(CDF) - x kaç derecedir? 


A,B,D, F E çember üzerinde, 
|AB| - |BC| — |EBJ, m(ACE) - 30» 


Yukarıdaki verilere göre, EFD yayının ölçüsü 
kaç derecedir? 


O merkezli çey- 
rek çemberde 


(BD) 1 (ADI 





o Cc 


Yukarıdaki verilere göre, m(ABb) > a kaç dere- 
cedir? 


A)75 B)125 © 15 D30 E)45 


>> 160 >> 


Zirve 





11. 





Test -2 £££ 





çembere teğet * 
A,D,C doğrusal 
(BEJ / KL 

JAB| < |Ac| 


pm 
m(ÂDE) - 70* 


Yukarıdaki verilere göre, m(BAĞ) —a kaç de- 
recedir? 


A)20 o(B)30 C)40 D)SO0 E)60 


O noktası çemberin 
merkezi 


(OHJ 1 JECJ 
(OBJ 1 (ACI 
JOH| — |ON| 





A)5O B)J6O C)70 D)75 E)85 


Şekildeki çembere 
(AB ve (AC ışınları 
teğettir. 


(BC) - |ECJ 
Pam 
m(BDE) — 140* 


MAĞ) -a 


Yukarıdaki verilere göre, m(BAĞ) — a kaç dere- 
cedir? i 


A)30 oB)40 C)JSO D)6O E)70 


< ys << 





KL, C noktasında * © 








1. Şekilde ABC üçge- 
ninin çevrel çem- 
beri veriliyor 
m(AD) — m(0B) 
m(ÂE) - m(EĞ) 
m(BÖ) - 80“ 

mi 
m(BFE) — 
Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 
A)100 B)105 C©)110 D)115 &)120 
2. ABCD kare 
EK, B noktasında 
çembere teğet 
Pi 
M(ADE) — 209 
v 
m(DEK) za z 
a 
Yukarıdaki şekilde ABCD karesinin çevrel 
çemberi verildiğine göre, m(DEK) - o kaç de- 
recedir? 
A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 75 
3. A D Şekildeki ABCD 
YA kirişler dörtge- 
ninde 

v (BEJ ve |JDFJ 
5 açıortay 
B c m(BER) — 209 
Yukarıdaki verilere göre, m(BAbD) kaç derece- 
dir? 
A)100 B)110 C)120 D)130 E) 140 

>> Ws > 





ÇEMBERDE AÇILAR 





IBC şekildeki 
çembere C nokta- 
sında teğet 


Pi 
m(ÂBÜ) — 30* 


Pi 
m(ÂED) — 80* 





m(BAÜ) za 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


O merkez 
ai 
M(ABO) — 25 


ai 
m(ÂCO) — 159 





Yukarıdaki verilere göre, m(BOC) — a kaç de- 
recedir? 








l 


Şekildeki O merkezli çemberde |DCI çap 
E teğet noktası, |BE| - |OF| — JFA| 


G 


m(DER) za 


Yukarıdaki verilere göre, m(DEF) - a kaç dere- 
cedir? 


A)105 B)112,5 CG)125 D)127,55 E) 135 


«& 161 « 


>>> Çemberde Açılar 





7. LAB ve JAC, O mer- 
kezli çembere te- 
ğetiir. 

TAOJ n (DCJ — (EŞ 
E noktası çember 
üzerinde 
Çala 
m(ÂDG) > 105" 
eN 
mM(AOG) -a 
Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 
A) 55 B) 60 G) 65 D) 70 E) 75 
8. D ei ABCD bir kare 
Z | (DBJ köşegen 
NR m(EĞ) — 2.m(AR) 
< 
m(CFB) <a 
A B 
Yukarıdaki verilere göre B merkezli AEC yayı 
verildiğine göre, o kaç derecedir? 
A)45 B)6O0 C)62,5 D)75 Edo 
9. AB) çap 
ICE - JEBİ 


m(AĞB) — 65* 


> 
o 


Yukarıdaki verilere göre, m(BAĞ) - a kaç de- 
recedir? 


A)50 B)55 C)J6GO D)65 E)70 


>> 1625 





Zirve 








© Test-3 EKE 


O merkezli çemberde i 

(AB ışını B noktasında 
i çembere teğetiir. 
BEJ / IBO) 


Pam 
m/(BAÜ) — 40” 


Yukarıdaki şekilde (BEJ // IDOJ verildiğine gö- 
re, m(BDO) —ao kaç derecedir? 


A)32,5 B)45 C)525 D)57.5 E)65 


O ve M merkezli 
çemberler A ve B 
noktalarında 
kesişiyor. 





Pi 
m(ADB) — 80“ 

Pam 
m(OCB) —<a 
Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A)20 B)30 C)40 D45 E)50 


12. 





IPA ve /PD, O merkezli çembere A ve D noktasın- 
da teğet, (BDIJ çap 

Lai Pi 
mM(BCA) — 249, m(APD) -a 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A)36 o(B)40 C)45 D)48 E)52 


& US << 









ÇEMBERDE AÇILAR 

















1. 4. 
IBA, (BDJ ve IDE, çembere A, C ve E noktalann- 
da teğet, m(ÂBD) — 709, m(BDE) - 80* 
Yukarıdaki verilere göre, m(ÂEb) kaç derece- 
dir? 
A)105 B)110 C)115 D)120 E)125 
5. 
2. A,B,C,D çem- 
ber üzerinde 
JAE| — JED| 
ai 
M(AEC) -130* 
> z 
M(ABC) <a a 
Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 
A) 125 B)120 ©)115 D)105 E) 100 
3. 
6. 
RA,BvePcC, D doğrusal, JAD|nIBCI| — (EŞ 
M(BED) — 759, m(BPD) — 459, m(BAD) — x 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 
A) 55 B) 50 G) 55 D) 60 E) 65 
> W > 


O çemberin 
merkezi 


(ADI // TBOJ 


Pi 
m(ÖBÜ) — 259 





Pam 
m(ÖDO) — 35* 


Yukarıdaki verilere göre, m(AB) kaç derece- 
dir? 


A) 45 B) 50 G) 60 D) 65 E) 70 





O merkezli çemberde A,0,B,CveCG,D,E 
doğrusal, |OB| - |ED| — |DCJ| 


m(ÂOb) za 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A) 160 


B) 150 


C)140 D)130 E) 120 


O merkezli çem- 
berde |CDJ çap 


(BC - |BAJ 


m(BAD) — 125" 





m(ÂDE) —a 


Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 


A)GO0 B)65 C)70 D)75 E)s0 


<< 163 < 


>>> Çemberde Açılar 





7. 

(PG ve (PB, O merkezli çembere C ve B noktala- 

rında teğet, P O, A doğrusal 

m(APB) — 35, m(GAb) a 

Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? 

A)25 B)27,55 C)30 D)325 E)35 
8. D O çemberin 

d merkezi 
— X AP mAbd) 409 
/ m(AĞ) — 110 
Pm 
C M(CEB) — x 

Yukarıdaki verilere göre, x Kaç derecedir? 

A) 70 B) 75 C) 80 D) 85 E) 90 
9. A A,B,C,D,E 

25 
7 İN çember üzerinde 
B — m(CDE) — 115» 
2, m(BĞ) — 100 
ei m(BAE) — a 
G 

Yukarıdaki verilere göre, &« kaç derecedir? 

A)110 B)115 C©)120 D)125 E)130 
>> 16423 


Zirve 


o Test-4 £££ 


10. 





A ve B merkezli eş çemberler T noktasında teğet 
(AD, B merkezli çembere D de teğet 
m(ACD) —a 


Yukarıdaki verilere göre, « kaç derecedir? 


AS B)10 15 D20 E)30 


11 


A ve B merkezli çem- 
berler T noktasında 


(e 
Tİ yan 
(ON teğet 
E r DvelLteğetnoktaları 


m(DL) — 1409 


Yukarıdaki verilere göre, m(GF) kaç derece- 
dir? 


A)100 B) 105 


C) 110 


D) 115 E)120 


12. 





ABCD bir dörtgen, m(BAD) — 2x, m(ADG) — 3x 


Şekildeki çemberler E ve F noktalarında kesiş- 
mektedir. 


Buna göre, x kaç derecedir? 


A)24 B)25 CG)28 D32 E)36 


< Ns << 


O merkezli çemberde 


(CDJ 1 JABI 
(AD| — (DB| 
IDC| <-9cm 
(AB| 30cm 


Yukarıdaki verilere göre, |0B| kaç cm dir? 


A)15 o(B)16 G)17 D)18 E)20 


2. B Şekildeki 
ap çemberde 
JEA| 3cm 
5 |CE| <5 cm 
Le IDE| 4cm 
zi (BD| - 2cm 


Yukarıdaki verilere göre, |BC| — x kaç cm dir? 


A) 5 B) 6 C)7 D) 8 E)9 


w 
> 


(BEJ çaplı yarım 
çember B ve D 
noktalarında 
D ABC üçgeninin 
4 kenarlarına teğet 
JAD| <6 cm 
IDC| 4cm 


Yukarıda verilen yarım çemberin yarıçapı kaç 
cm dir? 





B E Cc 


AZ B)2 oz D) 3 E) 2 


>> Ws > 


Zirve 








BERDE UZUNLUK 





A B 


Bir kenarı 4 cm olan bir karenin köşelerinden 
1 cm uzaklıktaki 8 noktadan geçen çemberin 
yarıçapı kaç cm dir? 


A) v2 B) v3 G2 D) VE E) v6 


Şekilde ABCD dik- 
dörtgen ve DKE yayı 
GC merkezli çembe- 
rin yayı olup (FB), K 


4 noktasında teğettir. 
Zi (AB| 4cm 
BXx E c İJAF| <3cm 


Yukarıdaki verilere göre, |BE| Kaç cm dir? 


3 7 5 
AYI BY 02 p)- EZ 
) ) 5 ) ) 3 ) 5 
6. 4 Şekildeki çemberde 
m(8Ğ) - m(Gb) 
(AB| 4cm 
B D 
JAE| <2cm 
JEC| 3cm 


C 
Yukarıdaki verilere göre, |AD| — x kaç cm dir? 


AZ B)> G3 o D4 Es 


< 165 & 






>>> Çemberde Uzunluk 


O merkezli 
yarım çemberde 
ICOTJ 1 JABJ 
(OB| - 6/2 cm 
|AD| 9cm 





Yukarıdaki verilere göre, |DC| kaç cm dir? 


A7 o B)6 CS D)4 EZ? 


ABC üçgeninin 


AP 


çevrel çemberi 
şekildeki gibidir. 
(ADI açıortay 
|AB| — JAN| 
INC| <3.cm 
JAC| 6cm 
Yukarıdaki verilere göre, |ND| kaç cm dir? 


D 


AZ B)> oz Dı Be 


(BCJ kenarı, O 
merkezli çembere 
H noktasında 
teğettir. 

JAB| — JACI 
IDEJ // IBGİ 

J(AD| 13cm 
JAH| - 17 cm 


B H le 
Yukarıdaki verilere göre, |DB| kaç cm dir? 


A)6 2) > o ME. iy 


>> 166 2> 


Zirve 


10 


11 


12. 


oo Tesi-1 << 





. Gc Şekildeki çemberler 
T noktasında teğet 
A B |İABI, K noktasında 
içteki çembere teğet 
m(ACB) — 1209 
AKI — |KB| 
7 
Yukarıdaki şekilde büyük çemberin yarıçapı- 
nin küçük çemberin yarıçapına oranı kaçtır? 
A)3 B)2 Cc) — D) — E) — 
Şekildeki A, B ve 


C merkezli çem- 
berler birbirlerine 
teğet olup C mer- 
kezli çemberin ya- 
rıçapı 4 cm dir. 


ABCT bir dikdört- 
gen ve (CT), A mer- 
kezli çembere T 
noktasında teğet 


<V 
) 


Şekildeki verilere göre, B merkezli çemberin 
yarıçapı kaç cm dir? 


A) 1 B15 ©2 D25 E3 


JAT, T noktasında 
çemberlere teğet 


A,B,C,D,E nok- 
taları doğrusal 


(* 


A (CD| < |DEJ 
> NN JABJ —2cm 
A X T İBC| —1cm 


Yukarıdaki verilere göre, |JAT| — x kaç cm 
dir? i 


A2V3 B26 O3Y2 D3B Bay? 


«< ww << 








D G 05 H 


Şekildeki yarım çemberler eş ve G de dıştan te- 
ğettirler. A ve B teğetlerin değme noktalarıdır. 


JAF| 8cm, |CFJ <2 cm: 
Yukarıdaki verilere göre, DE uzunluğu kaç cm 
dir? 


A)14 B)16 C)18 D)20 E22 


2. g E Şekilde O, ve O, mer- 

kezli çeyrek ve yarım 
çemberlerde T ve A 
teğet noktalarıdır. 

D E 
(EDI 1 (BOJJ 
IBOJI L (0, AJ 

O, o A 


2 


Yukarıdaki verilere göre, BFE yayının ölçüsü 
kaç derecedir? 


A)20 B)30 C)45 D6O E)75 


O merkezli çem- 
berdeB,D, E te- 
ğet noktalarıdır. 


(ACI 1 (CDJ 

|AE| 7cm 

|(AC| 8cm 
A 7 E F 


Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 


A)05 B1 G2 D24 E28 


>> Ns > 


Zirve 





ÇEMBERDE UZUNLUK 


“A ABC bir eşke- 
nar üçgen 


(BCJ yarım 

çemberin çapı 
(BD| - |DE| 
D .  |BC| x8cm 





B 8 C 


Yukarıdaki verilere göre, |DF| - x kaç cm dir? 


A2. B338 O2V6 D27 Bay 


G Şekildeki (O 
merkezli yarım 
çemberde 


3 (OKJ / TACI 
ICK| <2 cm 
IKFJ| 1cm 
JFB| 3cm 


Yukarıdaki verilere göre, |OE| — r kaç cm dir? 


A)vV2 BY oy DnDye Ee2v6 
D JAO,| 4cm 
|CB| 3cm 


(DO,J L (ABI 


A 4 O, O, c 3 B 

O, çeyrek çemberin merkezi O,, (ABI çaplı ya- 
rım çemberin merkezi 

Yukarıdaki verilere göre, |0,0,| kaç cm dir? 


A) B) 


wjo 
wJw 


92 D) 1 E)2 


<< 167 < 


5X5 Çemberde Uzunluk 





Ze. & — ABCD dikdörtgen 


olup K, L, M mer- 
kezli çemberler 
> < dikdörigene ve 





birbirlerine ikişer 
ikişer teğettir 





BC| - 4/2 cm 


Yukarıdaki verilere göre, KLM üçgeninin alanı 
kaç cm? dir? 


A)4 B) 4v2 C)6 D) 8 E) 6v2 





8. O merkezli çembere 
(BA teğettir. 
|0C| 3cm 
© JaBI - JACI 
Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir? 
A) Sa B)2y3 o3y3 
D)ay3 E)SvV3 
9 D F ç (ABCD dikdörtgen 
N (FBJ; A merkezli 
8 çeyrek çembere 
K da teğettir. 
(AD| 8cm 
A E 2 B 
|EB| 2cm 
Yukarıdaki verilere göre, |İFK| kaç cm dir? 
A)1 B) 2 C)3 D) 4 E) 4,5 
>> 168 >> 





Zirve 


10. Ğ 


O merkezli 
çemberde 
JAB| 5cm 
|BC| 4cm 
E JaD| 3cm 








Yukarıdaki verilere göre, |BE| kaç cm dir? 
A) 210 B) 410 C) 65 


D) 8v5 E) 105 


11. AOC bir dik 
E 


A 
üçgen, 
(ACJ T nokta- 
sında O mer- 
kezli oçeyrek 
çembere teğet 
(BC| <8 cm 


. 
16 
> B $ S çer isem 


Yukarıdaki verilere göre, |AE| kaç cm dir? 


A) 1 B)2 c)3 D) 4 E) 5 
12. B O çeyrek çemberin mer- 
Cc kezi 


3 m(BÖ)-m(GD)— m(DÂ) 
KE JOAJ 
(0B| 4cm 
O K A 
Yukarıdaki verilere göre, |KC| - |KD| topla- 
mının en küçük değeri kaç cm dir? 


A4 B)a/2 Cjay3 D) 6 E) 18 


«< WS << 


Test -2 << 





O noktası çemberin 
merkezi 


(BCIJ ve (BDJ 
çembere teğet 
Pa 
m(BAC) - 90” 
Pa 
m(ABD) — 90* 
JAB| -4cm 
JAC| <3cm 


Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 


9 7 5 3 1 
A)— B) — Cc) — D) — E) — 
İz 5 5 5 İz 


2. ICA, A noktasında 
çembere teğet 
B, D, C doğrusal 
m(AĞB) — 45 
JAB| -4cm 
(BD| 4cm 
Yukarıdaki verilere göre, |AC| — x kaç cm dir? 
A3 B4 —av2 Daye Ejav2 
3. D O merkezli yarım 
e çemberde 
9 (OEJ 1 (BDJ 
SN JAE| - 6cm 
- ii © > |EG| 4cm 
Yukarıdaki verilere göre, |OBJ — x kaç cm dir? 
AV4 BS g2 Da ES 
>> Ns >> 


Zirve 









ÇEMBERDE UZUNLUK 


ABCD bir kare 
A,E,F 
doğrusal noktalar 


(BE|-JEC| 





Yukarıdaki şekilde ABCD karesinin köşeleri 





AE 
çember üzerinde olduğuna göre, er oranı 
kaçtır? 

5 7 9 
A) — B) — GC) — D) 4 E) 5 
IŞ BŞ A5 0D ) 


O, M, B, G doğrusal 
|(OM|—-(JMBJ <> 2cm 
(BC| — 10 cm 


Yukarıdaki şekilde O ve Mi merkezli çemberler 
T noktasında teğet olduğuna göre, |OB| kaç 
cm dir? 


A)4 B) 6 Cc) 8 D) 10 E) 12 


Yarıçapı 10 birim olan bir çemberde uzunluğu 16 
birim olan bir kiriş veriliyor. 


Kirişin merkeze olan uzaklığı 2 birim arttırılır- 
sa kirişin boyu kaç birim olur? 


A)20 O(B)18 C)16 Diz E8 


< 169 « 


>>> Çemberde Uzunluk 


O merkezli çem- 
berde 


(ABI-L (0CJ 
|OE| 3cm 
|(EB| <icm 

JEDİ) —x 





Yukarıdaki verilere göre, JED| -x kaç cm 


dir? 


AZ B) 2 o İ D) 5 E) 3. 


i A 
e 
B D fe 


Şekilde ABC üçgeninin içteğet çemberi verilmiş- 
tir. ABC üçgeninin çevresi 30 cm dir. 


(BC| - 10cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AF| kaç cm dir? 


A)3 B) 4 GC) 5 D)6 E) 10 


o 4 D 2 A 


O ve M merkezli çem- 
berler 


C noktasında teğettir. 
|OD| 4cm 
IDA| —2cm 


Yukarıdaki verilere göre, M merkezli çember D 
noktasında |OAJ ya teğet verildiğine göre, ya- 
rıçapı kaç cm.dir? 





2> 1702 


Zirve 


10. 


11. 


12. 


va ye Tesi—3i << 


D E fe 


GS 


A K B 


Şekildeki ABCD dikdörtgeninde A merkezli çem- 
ber yayı K ve D noktalarından geçiyor. 


(EBJ, F noktasında çembere teğettir. 
(BC| < |FB| <6 cm 


Yukarıdaki verilere göre, |DE| kaç cm dir? 


A)3 B) 6vV3 -6 


D) 6V/2-6 


D noktasında dıştan teğet olan iki eş çember ve- 
riliyor. B, D, C doğrusal noktalar 


m(BAD) — 309, m(DEĞ) — 459 


Ni BD 
Yukarıdaki verilere göre, (Bo| oranı kaçtır? 


pel 


A) 1 LL g2 yy 


j 
B) v5 E) Te 


Dik kesişen iki çemberin yarıçapları sırasıyla 
6 cm ve 8 cm veriliyor. 


Buna göre, çemberlerin kesim noktaları ara- 
sındaki uzaklık kaç cm dir? . 


< N << 





1. 


Yarıçapları 3 cm ve 4 cm olan O, ve O, mer- 
kezli iki çemberin birbirini iki noktada kesme- 
si için merkezler arası uzaklık hangi aralıkta 
olmalıdır? 


A) 1<1J0,0,| <3 
0 1<|J0,O,| <7 


B) 2<|0,0,| <7 
D) 5<|J0,0,| <7 
E 1<|0,0,J <4 


A CcC M B 


(ABI çaplı yarım çember ile O merkezli çember 
D ve C noktalannda teğettir. 
3JAC)| — |JCB| 


Yukarıdaki verilere göre, O merkezli çemberin 
yarıçapının M merkezli çemberin yarıçapına 
oranı kaçtır? 


1 2 3 3 3 
A)— B) — ©) — D) — E) — 
Iş Bş OZ DE BŞ 


A ABC üçgeninde 


/N Cc 
B 


Yukarıdaki verilere göre, |AC)| kaç cm dir? 


O merkezli içteğet 


çemberin yarıçapı 
v3 cm dir. 


m(ÂBÜ) - 60* 
Ç(ABC) - 18 cm 


A4 B)6 C8 Ds-3 9-3 


>> Ws > 





Zirve 









ÇEMBERDE UZUNLUK 





Şekildeki ya- 
E rım çemberde 
JABJ çap 


ABCD bir dik 
yamuk 


A e) B 
IDE| 2cm 


Yukarıdaki verilere göre, |FC| kaç cm dir? 





5 7 
A)2 B) > c)3 D) 5 E) 4 
ABC dik üçgen 
(ABJ 1 JACI 
(AB| <-6cm 
(BD| 8cm 
İDC| Xx 


Yukarıdaki üçgende A merkezli BDE yayı veril- 
diğine göre, |DC| < x kaç cm dir? 


o 5 D) 2 E) > 








ABCD bir dikdörtgen A merkezli çeyrek çember 
ile O merkezli çember K noktasında teğettir. 

E ve F teğet noktalar 

(AL| 9cm, |LB| 7cm 


Yukarıdaki verilere göre, O merkezli çemberin 
yarıçapı kaç cm dir? 


< 171 < 








>> Cemherde Uzunluk Test -4 £££ : 
EMBERDE UZUNLUK 
7. A ABC bir dik üç- 10. a ABC bir üçgen 
gen O merkezli ve JABJ a 
O içteğet çem- çaplı yarım çem- 
berin merkezi p berde B teğet nok- a 
o tası 
ABI 1 (BC 
RE e (BEJ - JEG| ” 
JAB| -6cm JAD| -9cm 
> 1BC| 8cm - JAB| - 15cm A H2B 3 GC 
: B fe 
Yukarıdaki verilere göre, C noktasının çembe- İDE| —Xx A B (ABI çaplı yarım çemberde D teğet nokta 
re en kısa uzaklığı kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, X kaç cm dir? ABGD kare M ve O merkezli çemberlerin yarıçap- (DHI 1 (ACI, |HBİ —2cm, (BC| z<3cm 
ları sırasıyla 4 cm ve 2 cm dir. Yukarıdaki verilere göre, |AD| kaç cm dir? 
A)4 B) 3v5 -2 Cc) 32-1 A6 B8 C10 Di? E15 j y 
K ve L teğet noktalar 
D) 216 -2 E)3y5-2 A)2V415 B8 280 Di? E)15 


Yukarıdaki verilere göre, |KL| kaç cm dir? 


A)1 B) > 92 DD) E)3 


ojo 











8. ABC bir ikizkenar 11. b E ğ ABCD kare 
ii K 5 N Şekildeki çember 
E ve F teğet 7 
JAB| — |AC| - ABC üçgenine D 
|AD| <6cm DOE noktasında teğet- 
F - tir. 
(DC| 4cm w |IDE| 4cm 2. Dıştan teğet iki çemberin merkezleri arasındaki 
2 |IDK| - 2cm uzaklık 10 cm olarak veriliyor. g (BD| 6cm 
N — 
R > Buna göre, bu iki çemberin birbirine en uzak N i E ğ (BE| 4cm 
iki noktası arasındaki uzaklık kaç cm dir? İDC| 4cm 
Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı ir ir Ge. VW 5 B 8 BD 4 © çEci—2em 
| P n > N kaç cm dir? 
Er verilere göre, ABC üçgeninde B Yukarıdaki verilere göre, |AE| - |AF| toplamı 
merkezli çember D noktasında |JAC| kenarına köz em dir? 
teğet olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? A2,5 B)3 C)3V84 Ds E2v5 $ D 
A)8 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 
A8 B10o Cad De2yi8 E4v5 
3. 
9. D Şekildeki ya- ABCD bir kare S 
rım 6. ABİ ça 
ç C merkezli çember Dc (ABİ çap 
çemberde yayı kareyi E ve F ICHI 1 (AB) 
O merkez noktalarında kes- JACI açıortay 
mektedir. AH| <8cm 
(DO) 1 TABİ Şekildeki çembere d doğrusu A noktasında te- > Sini 
A O B |DE| -|JEOj İDE| - 2cm A EN n |HB| <2 cm 
>. ğettir. m(DBA) — m(ABC) A 8 H 2 B 
A ... İAEİ JAF| 4cm |(AD| - 6cm 
Yukarıdaki verilere göre, -— oranı kaçtir? İDE| 5cm, |JEB| - 4cm, |BC| < 6 cm l : e ğ 
Ec) Yukarıdaki verilere göre, karenin çevresi kaç v ei N ; Yukarıdaki verilere göre, AHCD dörtgeninin 
E cm dir? . fi ukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? alanı kaç cm? dir? 
5 5 5 : 
A1 B Cc D E) 5 
) ) yz ) 3 ) 4 ) A) 20 B) 24 G) 28 D) 32 E) 40 A)6 B3Y6 Gey? D) 9 E) 12 A) 22 B) 24 G) 26 D) 28 E) 32 
2> 1725 «< Iys << >> NS > «< 173 < 





>>> vemmerde UZunluK 


7. ç O çemberin mer- 
KEN ö kezi 
(ABI 1 (CDJ 
JAE| -3cm 
JCE| <-3cm 
D (EB| 7cm 
O, E, F doğrusal 


Yukarıdaki verilere göre, |EF| kaç cm dir? 


A)5-2y2 


B) 2v7 -2y2 
D) V30-2v2 


G) vVe9-2y2 
E) 2v2 





Şekildeki O merkezli çemberde F teğet noktası 
(0DJ 1 (ACI, |JOEJ — 1cm, (0CG|J < 5cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AF| kaç cm dir? 


A) 6 B) 8 Cc) 9 D) 10 E) 12 


Şekilde A, B, C, D, L ve K teğet noktalar 
IPE| 4cm, |)PF| < 12cm 
Yukarıdaki verilere göre, |KL| kaç cm dir? 


A)4 B)5 C)6 D)8 E) 10 


>> 17455 





Zirve 


10. 


11. 





C noktasında dıştan teğet olan iki çemberin mer- 
kezleri |(ABJ çapının üzerindedir. 


A,B, K vel teğet noktaları 
(PGJ 1 (ABI, |AB| — 10cm, |KL| < 4cm 
Yukarıdaki verilere göre, |PR|J kaç cm dir? 


A 


XX» 


1 B) > Cc) 2 Dz E) 3 


A Şekil çember 


ZA 
iL 


Yukarıdaki verilere göre, |BD| kaç cm dir? 


A(ABC) — 12 cm? 
TADI 1 (BG) 

IBFJ 1 TACI 

JAC| 6cm 
|EF| 1cm 


A) 6 B) 5 Cc) 4 D) 3 E)2 


Şekildeki çember- 
de JCA, A nokta- 
sında çembere te- 
ettir. 

m(BAD) -« 
MECA) -a 

|(AC| -6cm 
JEC| 4cm 

JAB| -8cm 
Yukarıdaki verilere göre, |AD| kaç cm dir? 


© Tesi—-9 <<< 





Ça 


e 


(BC ve JABJ, O merkezli çembere C ve D de te- 


ğet, |AD| - 4cm, |BG| — 16 cm 
Yukarıdaki verilere göre, |AL| kaç cm dir? 


— 


4 1 
A — 
)5 


BE Oz D) > EE 


D 
DX) 
A B Xx C 


A merkezli çeyrek çember ile E merkezli çember 
T noktasında teğet, C teğet noktası 

JAD| <8cm, |EC| <5cm 

Yukarıdaki verilere göre, |BC| - x kaç cm 
dir? 


A)3 B) 4 C) 5 D) 6 E)7 


O, yarım çem- 
berin merkezi 


C teğet noktası 





ADI 1 (DG 
|EB| - 12cm 
(AB| - 13cm 
Mm verilere göre, |İDE| — x kaç cm 
ir? i 
A4 B) 2v5 GC) 5 D) 4v3 E)6 


>> WS > 







Zirve 






ÇEMBERDE UZUNLUK 





(ABI. yarım çem- 
T berirı çapı 
ABCD dikdörtgen 
R © CU LJBDI 
|DT| 3cm 
(TL| 5cm 








A | B 


Yukarıdaki verilere göre, |AD| < x kaç cm 
dir? 


A)3Y/2 BE 05 D)3V3  E) v33 


B O, çeyrek çembe- 
rin merkezi 


OCDE dikdörtgen 
F m(öF) x m(FÂ) 
|0C|J <6 cm 


|0B| 10cm 
o 6 C A 


Yukarıdaki verilere göre, |LC| - x kaç cm dir? 


A)1 B) 2 c)3 D)4 E) 5 
D 
e 
A Xx B 


AB çemberlerin ortak teğeti 

D ve C teğet noktası, D, E, B doğrusal 

İDC| «6cm, |EB| <5cm 

Yukarıdaki verilere göre, |AB| — x kaç cm 
dir? 


A9 B10 C)11 D)12  E)13 
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ZI YEMUYLUU UZUINUR 

















17. A, B, C, D çember 
üzerinde 
(AEJ 1 (DBJ 
(CFJ 1 (DBJ 
m(AD) - m(DÖj 
SD o 
O merkezli çember, ABCD yamuğunun kenarları- m(BDC) - 30 
DeAEHEl m(ADB) — 45" 
OF /AB, JAD| < 12cm, |OF| — ii > > 
ii ii yil Yukarıdaki şekilde |FC| — 3 cm olduğuna göre, 
Yukarıdaki verilere göre, |AB| 4 |DC| kaç cm JAE| —x kaç cmdir? 
dir? 
A4 Bav2 O25 Ds Kaya 
A) 24 B) 26 GC) 28 D) 80 E) 32 ) ) ) ) 14y2 
8. 
11. 
5 
IPC ve (PE, A merkezli ve (DAJ çaplı yarım çem- ÇE 
berlere C ve E noktalarında teğet N Çemberler birbirine ve ABC eşkenar üçgeninin 
kenarlarına teğet 
|IPD| — J|ABI, |PCJ x 66cm e Eğ 
Yukarıdaki verilere göre, |PE| kaç cm dir? e 
Yukarıdaki şekilde O merkezli çemberin yarı- 
A 4/5 B)a/6 C)ii Ds E12 çapı 2/3 cm olduğuna göre, diğer çemberin 
yarıçapı kaç cm dir? 
A) 1 B) v2 GC) v3 D)2 E) 2v2 
9g. 
12. 
A,D, E, ve C noktaları çember üzerinde EN 
A L B 
ABC dik üçgen, |AC| - 9cm - 
JED| -3 cm, |BC| - 12cm K ve L merkezli yarım çemberler A da teğet 
Yukarıdaki verilere göre, |AD| — x kaç cm 1 teğsi noklasi, |CTj < 2y2'em 
dir? Yukarıdaki verilere göre, |KL| kaç cm dir? 
A)8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 A)2 B) 2v2 c)3 D) 2v3 E4 
>> 176 < NS << 


TEST — VU SES 





DAİREDE UZUNLUK ve ALAN 


O merkezli 4. 
çemberde 
(AD, T noktasında 
çembere teğet 
 (BOJ/ TAD 
(BO| —2cm 


A)2 B)4 C) 6 D)8 E) 10 


2. Şekildeki O mer- 
7 X kezli 45“ lik daire 
D C 


dilimi içine ABCD 5. 
karesi yerleştirili- 
yor. 
v 
a 
o A B N 


Yukarıdaki şekilde A(ABCD) —- 4 cm? olduğu- 
na göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


AVE B2Y5 Ojasy2 Daye Ea 


O merkezli çemberde 


(ACB| - 16cm 
ç İOAl s8cm 


B 
Yukarıdaki verilere göre, A(AOB) kaç cm? dir? 
| 3) 


A)12V.3 B)16V/38 C)20 D)24 E)24483 


>> Ws > 






Şekildeki O, ve O, 


merkezli daireler birbir- 
leriyle dıştan teğet 
olup O, merkezli daire- 


NOs / ye de içten teğettirler. 
O,, O,, O, merkezli 
dairelerin yarıçaplarır,, 
I,, f, tamsayı değerleri- 
ne sahiptirler. 
O, ve O, merkezli dairelerin alanları toplamı 
25n cm? ise O, merkezli dairenin alanı kaç cm? 
dir? 


A)807z 


B)357 C)42n 


D)49n E)S4n 


O merkezli 
çemberde 
(CAJ; çembere 
teğet 

(BEJ > |EĞ| 
|AOJ| - 4cm 





R 
Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 
A)24-4n 

D) 6(3 — 4n) 


B) 16-47 C) 18 —-4n 
E) 4(5-n) 


O; yarım dairenin 
merkezi 


ei 
m(ÂCB) — 209 








B 6 O. c |BO| <6cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alanlar toplamı 
kaç cm? dir? 


Aj2n B) 37 C) 4r D) 6x E) 2x 
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>>> Dairede Uzunluk ve Alan 


7. ABCD dikdörtgen 
JAB| -6cm 
İBC| 2cm 





Yukarıdaki verilere göre, O merkezli çemberin 
yarıçapı kaç cm dir? 


16 13 İİ py-2 


A 
) 3 3 3 3 


7 
E) — 
Iz 


ABCD dikdörtgeninde 
(ADI çaplı yarım çem- 
bere (CFJ, E noktasın- 
da teğettir. 

“A(ABCD) — 96 cm? 


|OAJ| 6cm 





A F B 
Yukarıdaki verilere göre, A(CFB) kaç cm? dir? 


A)21 B)24 C)28 D)32 


AC yayı B mer- 
kezli dörtte bir 
daireye, BED 
yayı ise BD çap- 
li yarım daireye 
aittir. 


JAB| - 4/3 cm 
IBD| <8cm 





B Cc D 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 


A)2n(6-y3) B)2(7n-2y3) 0)4(T- v3) 


D)127423 E)5n4Y3 


>> 1718 >> 


E) 40: 


Zirve 


11. 





Test -1 £££ . 
© ABD ikizkenar ya- 
muğu bir teğetler 
, dörtgenidir. 
O, çemberin merkezi 
JAD| 8cm 
A(ABCD) — 48 cm? 





A > » EB 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 


GC) 6n.- 


B) 8x 


A) 9x E) 4n 


O merkezli dairede 





Pam 
B mfBAÜ) -15 


Yukarıdaki şekilde taralı alan (157 — 9) cm? ol- 
duğuna göre, |OC| kaç cm dir? 
B) 5 C)6 D) 7 


A)4 E)8 


12. 


Yarıçapları 6 cm ve 1 cm olan şekildeki iki teker- 
leğin merkezleri arasındaki uzaklığı 10 cm dir. 


Yukarıdaki verilere göre, tekerlekleri saran ger- 
gin kayışın uzunluğu kaç cm dir? 


A)1Oy3 487 ByiaYa4 C)M12y/3 48n 
D)10y3 412 EyloYa 4X7 
< W << 
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ABCD karesinin 
bir kenarı O mer- 
kezli o çemberin 
çapı üzerinde ve 
bir kenar da 
çembere teğettir. 


(AO0| — (0B| 





ABCD karesinin bir kenarı 2 cm olduğuna gö- 
re, taralı alan kaç cm? dir? 


AV3 47 BY O V3 


DIE 


E) V3 #27 


O noktası, AB ya- 
yı verilen çembe- 
rin merkezi 


(TPJ 4 FOAJ 
(AP||BT|<2 cm 
T JOPJ 4cm 





o Bg 
(S, ve S, bulundukları bölgelerin alanları) 


Yukarıdaki şekilde; O, B ve T noktaları doğru- 
sal olduğuna göre, S, — S, farkı kaç cm? dir? 


A) 6n—-6v3 B) 6x—8v3 C) 8n— 8v3 


D) 8x—12v3 E) n123 


Yarıçapları eşit K, 
L, MveN merkez- 
li dört eş daire, 
birbirlerine diştan 
ve ABCD karesi- 
nin kenarlarına iç- 
ten teğettir. 


>) 


4 
© 
> 


A B 
Yukarıdaki şekilde, taralı olanı 36(4 — x) cm? ol- 
duğuna göre, |KM| kaç cm dir? 


ZN 


A 25 B3V2 Cay? Day Ejev? 


WS >> 


Zirve 







DAİREDE UZUNLUK ve ALAN 


CAB dik üçge- 
ninin içine O 
merkezli 2 cm 
yarıçaplı iç te- 
ğet çemberi çi- 
zilmiştir. 


|(CB| — 10 cm 





A z B 


Yukarıdaki verilere göre, A(ABC) kaç cm? dir? 


A)24 B)18 C15 Di2 E9 


K O merkezli ya- 
rım dairede K, 
BC yayının orta 





noktasıdır. 
JEK| <8 cm 
JAE| <1cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 


A)9 431 B9*7x C) 18n * 9v5 


D) 6v5r E) 9 * v5) 








Yukarıdaki şekilde; K ve L merkezli yarım daireler 
verilmiştir. A, B, C noktaları ve D, B, E noktaları 
doğrusaldır. 


|AB| - 66cm, JBCJ - 2/6 cm ve 


m(EĞ) - 120 olduğuna göre, taralı alanlar 
toplamı kaç cm? dir? 


A)2n * 43 B)n * 123 6) 12 


D) 4n E)3n *4v3 
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7. ABCD dikdört- 
geni O merkezli 
yarım daireye A 
ve B noktaların- 


da teğettir. 








A o B 
|(EC| -3cm, JEF| < 6 cm olduğuna göre, 
taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 

B) 9V3 4 12x 


A) 6v3 4 6. G) 63 4 12n 


D) 18v3 - 4x 


E) 123 — 4x 





(0) B Cc 
O, çeyrek dairenin merkezi, (âOJ 1 (OC) 


S,-S, JA0| <4cm 


Yukarıdaki şekilde, taralı alanlar birbirine eşit 
olduğuna göre, |OC| kaç cm dir? 


A)z B) 2x GC) 3r D) 4r E) 6. 


O merkezli dairelerde 


(AD| büyük dairenin 


JAB| - |BO| 
LER) — JAEJ < JDFJ 





Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgelerin alan- 
ları toplamının, taralı olmayan bölgelerin alan- 
lari toplamına oranı kaçtır? 


A1 B) 5 o) D) : E)2 


3> 180 >> 


Zirve 


10. 


11. 





,o0OTest-2 <<< 


(e Şekilde A merkezli 
çeyrek çember yayı 
ile (ACJ ve JABJ 
yarım çember 
yayları veriliyor. 

pi JAB| — JACJ <4cm 

A 4 R 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 


A)n-4 


B)2n—4 
D) 4n-8 


C) 4n—-6 
E) 47-16 


O ve O, merkezli çem- 
berler şekildeki gibi 
verilmiştir. 


” (BOJ—|ABJ— 6 cm 





Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 


AZ Haya Boya -> C)3n44y3 


Dİ saya e) Ts2y3 


Şekilde yarıçapı 
12 cm olan O mer- 
kezli çeyrek daire 
dilimi verilmiştir. 
l0G| — |CAJ 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 


A) 24n -18y/3 B) 26n—18V3 C)27n-18/3 


D) 28n— 18v3 E) 29n—9v3 


«< Vs << 












ABCD karesi bir 
teğetler dörtgenidir. 

O çemberin merkezi 
JAB| -6cm 


A B 


Yukarıdaki verilere göre, |AE| — x kaç cm dir? 


B)3yY5 ç) 3v5 


p) .. E) 35 


A)2y5 


2. Bir duvar saatinde akrebin uzunluğu 12 cm, yel- 
kovanın uzunluğu ise 15 cm dir. 


Buna göre, 1 saatte akrep ile yelkovanın uç 
noktalarının aldığı yolların toplamı kaç cm 
dir? 


A)28n B)30r C)32n D)834n E)36x 





3. ABC eşkenar 
üçgen 
(BC| - 10cm 
A merkezli DE çember yayının (BCI kenarına 
olan en kısa uzaklığı V3 cm dir. 
Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? 
dir? 
A) 25V3—-8nx B)25V/3-10x C)25V3-12n 
D)30Y3 8. E) 30v8 - 10x 
>> Ns > 
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JAB) küçük çembere 


g | noktasına teğettir. 
(OT) L (ABJ 

r 6cm 

R - 12cm 


O merkezli r ve R yarıçaplı çemberler verilmiştir. 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 


A) 48n—36V3 B)36x—-24V3 C)32n-18v3 


D) 327 —24v3 E) 36n - 18v3 


Şekildeki ABCD karesi- 


D . 0G 
nin bir kenarı 6 cm dir. 





A a6 B 


Yukarıdaki verilere göre, A ve B merkezli çey- 
rek dairelerin kesişmesiyle oluşan taralı alan 
kaç cm? dir? 


A) 18n—9v3 4144 
C) 12n—-9y3 


B) 18 * 12x 4 273 
D) 18-24n4 v3 
E) 36-18V3 4 6x 


A ve B merkezli eş 
çemberlerin yarı- 
çapları & cm dir, 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 


A) 121-9V/3 B)24n-9/3 C)24n-185 


D) 18n 93 E) 24n -24 
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7. ABC bir üçgen 
O noktası çem- 
berin merkezi 
m(BAĞ) — 60* 
(BC| 33 cm 
Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? 
dir? 
93 
Aa DE B)21-3y3 oyan 3 
3n 93 3n 93 
Dp pp ——a— 
2 2 4 

8. 

(BA ışını A noktasında O merkezli çembere 

teğettir. 

m(ÂBE) — m(AGB) — 309, |BCJ — 12/5 cm 

Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? 

dir? 

A)8(8y/3-n) oB)8(2V3-n) oC) 8(n—-v3) 
“D) 6(3v3 —) E) 6(0v3 —n) 

9. Şekildeki taralı hal- 
ka diliminin alanı 
30n cm? veriliyor. 
JOC| - JAGJ 
m(AOB) — 1209 

Yukarıdaki verilere göre, O merkezli büyük da- 
irenin alanı kaç 7 cm? dir? 
A)60 B)90 C)120 D)150 E)180 

> 1825 











Zirve 


10. 


11. 


12. 


o Test-3 €< 





ABCDEF 
düzgün altıgen 


İ(AD| < 24cm 





Yukarıdaki şekilde; A ve D merkezli eş daire 
dilimleri ile, |ADJ ve (BC) ye teğet olan L mer- 
kezli dairenin, alanları toplamı kaç cm? dir? 


A)36n B)45n C)54rn D)70n E)75n 


(AB| - |EC| 


M(ÂBE) — 459 


r 2cm 





Yukarıdaki çemberin yarıçapı 2 cm verildiğine 
göre taralı alan kaç cm? dir? 
g2 4n 


A) v2 4 B) V2 #2n 


D) 2v2 *2n E) 22 4 4n 





B D Gc 


Şekildeki (BDJ çaplı yarım daire A noktasında d 
doğrusuna teğettir. |AB| — |JAC| — & cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? 
dir? 


GC) 6v/3—-3n 


A) 6v3 -7 B) 6v3-2n 
D) 6v3 - > E) 6v3 — 
«< wv << 








Şekildeki O merkezli 
daireye AOB dik üçge- 
ninin JABJ kenarı C 
noktasında teğettir. 
(AOJ 1 (0B| 


JABJ — 10x.cm 





Dairenin içindeki taralı alan ile dairenin dışın- 
daki taralı alanlar eşit ise dairenin yarıçapı 
kaç cm dir? 


A)2 B) > Cc) 3 D) 4 E)5 


Dairelerin omer- 
kezleri |JABJ çapı- 
nın üzerindedir. 


JAC| <4cm 
|CB| <8 cm 





Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı 
kaç cm? dir? 


A)187 B)20x 


C) 22n 


D)24n E) 28n 








A K o L B 


Şekildeki JAB) çaplı yarım çemberde K, L ve M 
merkezli çemberler birbirine teğettir. O noktası 
büyük çemberin merkezi, |AB| — 8 cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı 
kaç cm? dir? . 





>> WS > 





Zirve 





DAİREDE UZUNLUK ve ALAN 


O çemberin 
merkezi 
m(BAĞ) - 60* 
|AB| -6cm 
i |AG| 6cm 





Yukarıdaki verilere göre, tarali alan kaç cm? 
dir? 


A) 4n- 2v3 B) 4n-3y3 G) 6x -2y3 
D) 67-33 E) 9n-4y3 
Birbirlerine oC 


noktasında diş- 
tan teğet olan A 
ve B merkezli 
dairelerin ortak 
” dış teğeti PT dir. 


T 
P JPTJ < 4V/8 cm 


Yukarıda verilen dairelerin alanları toplamı 


25n cm? olduğuna göre, yarıçapları toplamı 
kaç cm dir? 





A) 8 B) 7 O) 6 D) 5 g4 





BAC bir dik üçgen A merkezli BDE yayı veriliyor. 
JAB| 3cm, JAC| - 3vV/3 cm 
Yukarıdaki verilere göre, taralı alanların farkı 


kaç cm? dir? 


A) 55 -V3) B) 214/3 -n) 


C) 2(3v3 —n) D) 24/3 —) 


E) Şla-v3) 
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,  Test-4 << 





ve 





AB ve CD doğruları F noktasında teğet olan çem- 
berlere dıştan teğettir. 


|JAC| - 6v3 cm, |BD| - 2/3 cm 
Pam 
m(ÂFĞ) — 1209 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alanlar toplamı 


kaç cm? dir? 

A) 24/3 -9r B) soya - 2 

C) 323 2 D) 32y3 -15x 
E) 36v3 -16r 


8. Bir duvar saatinde akrepin uzunluğu 6 cm, yelko- 
vanın uzunluğu 10 cm olarak veriliyor. 


Saat 12:00 den saat 13:00 e geldiğinde yelko- 
vanın taradığı alan ile akrebin taradığı alanın 
farkı kaç 7 cm? dir? 


A) 97 B) 96 C)95 D) 94 E) 91 





9. ABC bir ikizkenar 
üçgen 
JAB|  JAGI 
|(AD| 4cm 
IDCJ| 6cm 
Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeni ile iç te- 
ğet çember arasında kalan bölgenin alanı kaç 
cm? dir? 
A) 48-91. B) 48 -6n C) 54 — 161 
D) 54-9n E) 54 —-6n 
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11. 


12. 


E ABCD dikdörtgen 


B köşesi çeyrek 
dairenin merkezi 


(AB| 8cm 
JAD| —x 


A 8 B 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alanlar eşit ise 
x kaç cm dir? 


ABCDEF bir 
düzgün altigen 
JAF| 4cm 


EĞ, A merkezli 





çember yayı 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? 
dir? 
B) 8(2x * v3) 


A) 8(n * 2v3) C) 8(n * v3) 


D) 4 * 3) E) (En 4 v3) 


Yarıçapları 2 cm olan A, B ve C merkezli çember- 
lerin merkezleri birleştirildiğinde çevresi 24n cm 
olan bir eşkenar üçgen elde ediliyor. 


Yukarıdaki verilere göre, çemberlerin etrafın- 
dan sarılan ipin en kısa uzunluğu kaç cm 
olur? ; 


A)26 B)28n C)30r D)32n E)36n 


< vs << 








1. O çemberin merkezi 


M(BAĞ) — 459 
A 


3 BG| — 82 cm 
8vy2 
6 
Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? 
dir? 
A) 8(x — 1) B) 8(n -2) C) t2(n-—2) 
D) 16(x — 1) E) 16(n — 2) 
2. A 
© 
D E 


KN ÇİN 


B F C 


BAC bir dik üçgen, A merkezli DFE yayı F nok- 
tasında üçgene teğettir. 


M(ÂBG) — 159, A(ABC) — 16 cm? 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alanlar toplamı 


kaç cm? dir? 
25 gr 
A) 16-7 B) 16—— C e 
) ) 7 ) 16 i 
D) 16-2x E) 16-4n 





3. Şekilde O merkezli 
ve yarıçapı 6 cm 
olan bir daire ve- 
riliyor. 
m(AOD) — 90* 
m(BOC) — 90* 

Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgelerin 

alanları toplamı kaç 7 cm? dir? 

A6 BS Ci2 018 E)24 
>> WS > 
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Zirve 











O, JABI çaplı yarım çemberin merkezi 
|AO| — 6 cm, m(GAB) - 30* 
Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgelerin 


alanları toplamı kaç x cm? dir? 


C15 D18 E24 


A IDCI, O merkezli 
çemberin çapı 
(AB) 1 (DC) 


m(0B) - 30” 


Yukarıdaki şekilde; AOD daire diliminin alanı 
20 cm? olduğuna göre, COB daire diliminin 
alanı kaç cm? dir? 


A)72 B)8O CJSO D)S6 E)100 


Şekilde O merkezli 
çeyrek daire veriliyor. 





|AC| - |CO| 
(CDJ 1 JA0J 
CDİ < 6/8 cm 


o B 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? 
dir? 


A) 18x— 123 B) 18n - 16v3 


C) 24n — 123 D) 24n- 18/3 


E) 27n—- 24/3 
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7. 10. D ğ Cc 
(AT, B noktasında â. p c İACI köşegen 
A E B 
a çembere teğet 8 JAF| -5cm 
Şekildeki O merkezli çemberde, çemberdeki ABCD dikdörtgen, O merkezli yarıçapı 2 cm olan (ADI kesendir. JFC| 8cm 
taralı alan ile AOB dik üçgenindeki taralı alanların - çember, A merkezli yarıçapı 8 cm olan çembere ? E 
toplamı eşittir. ve dikdörtgenin iki kenarına teğettir. m(ECE) Zi 
C teğet noktası, |OD| -4cm Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? G A i 
Yukarıdaki verilere göre, AOB üçgeninin alanı dir? i EÇ) ye il 
kaç cm? dir? ş a N Şekildeki ABCD dikdörtgeninde A merkezli dört- 
A) 80 — 167 B) 80 -20x C) 96 — 187 m(BAD) — 80 te bir çember çizilmiştir. 
A) 8 B) 16 G) 16nx D) 247 E) 24 — — ML N 
) 87 ) ) ) ) D) 96-241 E) 120 —24n Yukarıdaki verilere göre, mBGE) — x kaç de- aa verilere göre, Alan (ABCD) kaç cm? 
recedir? Li 
A) 50 B) 45 C) 35 D) 30 E) 25 A60 B)75 CG)100 D)120 E)125 
8. ie 
11. ABCD bir dik 
yamuk 
A, BC yayının 5. A IBAJ 1 JACJ 
merkezi © 
2. O, çemberin JAC| -acm 
(AB| -6cm merkezi |(AB| -(a*-1) 
v z (a cm 
| da ae, SE IDC <3 cm m(GAD) — 80* B c 
O merkezli çemberde OAB eşkenar üçgeni veri- şi . (BC| — (a*2)cm 
liyor. |ABJ kenarı çembere C noktasında teğettir. Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? v 
Yukarıdaki şekilde taralı daire diliminin alanı dir? z 
6n birimkare olduğuna göre, A(OAB) kaç N 
birim karedir? i < R Rl 
A) 6n -3v3 B) 6n - 6v3 C) 6n 93 ABOC paralelkenar, A, B, D doğrusal Mak verilere göre, dairenin alanı kaç 
A4 B6B OSB DİM E)15V3 D) 9x - 6v3 E) 9x -9v3 Yukarıdaki verilere göre, m(ÖCD) — x kaç de- 
recedir? 25n 25 
i MZ Bİ Olsn Diör E)16r 
A) 109 B) 20 Cc) 30 D) 40 E) 50 
9. A Şekildeki O merkezli 12 
/N 7 < 
çemberde (AB ve 
7 |AC ışınları B ve C 6. CEOF bir kare 
noktalarında teğettir. 
7 VW m(BAĞ) — 60* g 3. O merkezli yarım O enez çey- 
A N O B daireye (BCJ rek bir dairede 
(BC| 6cm (AT çembere 
il i Si IDAJ ve 
Şekilde O ve M yarım dairelerin merkezleridir. teğettir. 
A IDCİJ teğettir. 
m(COB) <a 
Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı IDE| 6cm a e ç © 
Di Kan i 
kaç cm” dir? ei Gele çe taralı il O İl JEC| 2cm Yukarıdaki şekilde |AB| - |BO| —r ve 
yarım dairenin alanının yarısı ise, m(COB) - & Yukarıdaki verilere göre, yarım dairenin alanı A(CEOF) - 2 cm?” olduğuna göre, JAT| —x 
A)6n-2V/3 Oo B)6x-3/3 Oo C)4n-2V3 kaç derecedir? kaç cm? dir? kaç cm dir? 
D) 4n-3y3 E)6x-4 A)30 B)45 C)52,5 D)6o E)67,5 A)6r B)9r C)1i2n Din E)18x A2V8 B)3Y5 C)445 D4 EVE 
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O, çemberin mer- 
kezi 


(EDI ve (BGİ çap 
IFHİJ 1 (BGİ 
IFHİ açıortay 


m(ÂE) — m(Gb) 





Yukarıdaki verilere göre, m(EKD) kaç derece- 
dir? 


A)115 B)120 G)180 D)135 E) 145 


8. O dairenin merkezi 
(ABI 1 (BCI ve (ABI 
çembere teğettir. 

c 10C|J 10cm 
/ JAB| < 58cm 
Te) 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 





753 75V3 25n 
— Bl 

A) > 25n ) > > 
(g 50 


E 75V3 Sor 
2. 3 


O, dairenin 
merkezi 
O0,B,A 
doğrusal 

JOC| 10cm 


m(GOB) — 60* 





(AE, C noktasında daireye teğet 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 
40 
A) zeV2 —n) B) 407 G) Sor 


D) Sef e 2B) Sef | 
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ooo Test-1 £££ 


10. 
g6 
7 
B 


Şekildeki dairede 


m(ACB) — 30* 
|(AB| 6cm 


Yukarıdaki verilere göre, dairenin alanı kaç 7 
cm? dir? 


A)16 B)20 C)24 D)28 E)36 


11. D F Cc 
A B 
4 
o 


Yukarıdaki verilere göre, A (ABCD) kaç cm? dir? 


ABCD dikdörtgen 
ÂEB, O merkezli 
çember yayı 

(OF) 1 (DCI 

|IFE| 2cm 
|(AB| < 215cm 
|OA| 4cm 





A) 5V15 B) 1015 C) 15/15 
D) 2045 E) 25vV15 
12. O, dairenin mer- 
kezi 
(ABI çap, 
JADI açıortay 
A o B |JDC| -3cm 
IDB| 5cm 
Yukarıdaki verilere göre, taralı alanlar toplamı 
kaç cm? dir? 
4 257 
A) 5743 B) —-v8 Go) 24 
7 
D) 14744Y3 B) 7-9 
«< vw << 






O, çeyrek dairenin 
merkezi 
AOCB dikdörtgen 
JOC| s4cm 
|(CD| 4cm 
4 
Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 
A) 4n—4y3 


B) 6n-8y3 C) 8n - 8v3 


D) 12n-4y3 


E) 16n - 16v3 


O, çeyrek 
çemberin merkezi 
IDCI 1 (CBI 

10B| > 1 cm 


YE 


(op) < “3. cm 
3 





Yukarıdaki verilere göre, m(ÂBC) - o kaç de- 
recedir? 


A)10 B)15 C)20 D)25 E)30 





Şekilde O ve M merkezli çemberler K noktasında 
dıştan teğettirler. 


TAC çemberlere B ve C de, |AE çemberlere D ve 
E de teğettir. 


Yukarıdaki verilere göre, CAE açısının ölçüsü 
kaç derecedir? 


A) 15 B) 30 6) 45 D) 60 E) 75 


>> NS > 


Zirve 


ÇEMBER ve DAİRE GENEL TEKRAR 





D ABCD kare 
N AEC yayı D 
merkezli çember 
yayıdır. 

JAF| — |FBİ 
LEFJ 1 ABI 


O 


A F B 


Yukarıdaki verilere göre, BDE açısının ölçüsü 
kaç derecedir? 


A)10 B)15 C)20 D)25 E30 


Şekildeki ABCDEF 


A F 
yi AN altıgeninin içine O 
merkezli 2 cm yarı- 
çaplı iç teğet çem- 
X De ber çizilmiştir. 
OTJ 1 (BC 
AG (OT) 1 (BC) 
Cc D 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alanlar toplamı 
kaç cm? dir? 





A) 8v3 —4n B) 6V3-x C) 4vV3 -7 
D) 6v3 -2n E) 3(2vV3 7) 
A BAC dik üçgen 
— KLM yayı, A mer- 
M kezli çember ya- 
K 
a yıdır. 
BER LU Gö Ğ L teğetin değme 


noktasıdır. 


Yukarıdaki verilere göre, taralı kısmın alanı aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


A)9((-1) B)9(2n-1) C0)9(1*1) 
D) 9 (2n—3) E)9 (7-2) 
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1. ABCD dikdörtgen 


D merkezli JADJ 





yarıçaplı çeyrek 
çember çizilmiştir. 
JBF| s2cm 
JAD| 4cm 





A 4 D 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? 


dir? (x — 3) 
A) 12/3 -8x  B)8V3-4n o C)6 g-— 
D) eya -2 e aa -> 


O, çemberin mer- 
kezi 

SG (CAJ ve (CEJ 
birer kesen 
JAB| — |ED| 


m(OBA) — 20* 





m(GEB) — 109 


Yukarıdaki verilere göre, m(ÂCE) - a kaç de- 
recedir? 


A5 B)10 C)15 D20 E30 


ABC bir üçgen 
B,G,E,D çember 
üzerinde 

JAD| 5cm 

JAE| 6cm 

İDE| 4cm 

IBC| - 12cm 





Yukarıdaki verilere göre, |BD| -- |CE| topla- 
mı kaç cm dir? 


A) 18 B) 19 GC) 20 D) 21 E) 22 
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A B 
Yukarıdaki şekilde; (AB) çaplı yarım daire, D nok- 
tasında ABCD paralelkenarının |(DCİ kenarına te- 
ğettir. 
A(ABCD) — 72 cm? olduğuna göre, yarım dai- 
renin alanı kaç cm? dir? 


Ai2n B)16n C)18x D)24n E)36n 
3 ç (— ABCD dikdörtgen 
> D,F,E doğrusal 
(AB) çap 
N F, teğet noktası 
İCE| 5cm 
A B |FE| 4cm 


Yukarıdaki verilere göre, JABJ çaplı yarım 
çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


A)3 B) 4 C)5 D) 6 E) 7 


D,E,G 
doğrusal 
IDKİ 1 KL 
(CL) 1 KL 
İDE| 8cm 
JEC| 2cm 


Yukarıdaki şekilde O, ve O, merkezli çember- 
ler E noktasında birbirine teğet, A ve B noktala- 
rırıda da KL doğrusuna teğettir 


Buna göre, |KL| kaç cm dir? 


A6 Bs Cey? Days Ejays 


«< ws << 














TE O çemberin merkezi 
JABJ çap 
Pa 
. m(CAB) - 509 
Pi 
m(GOD) — 50 
B , , 
Yukarıdaki verilere göre, m(DOB) — x kaç de- 
recedir? 
A) 20 B) 30 C) 40 D) 45 E) 50 
2. LAB, A noktasında 
(AD, D noktasında 
çembere teğettir. 
m(A) —Xx 
m(B) <y 
mf) — 60* 
mp) — 70* 
Şekilde verilenlere göre, x ve y ikilisi aşağıda- 
kilerden hangisidir? il 
A) (60*,60*) B) (509,509) C) (60*,50“) 
D) (509,609) E) (709,609) 
3. Şekildeki 
çemberde 


pi 
m(ÂEB) — 50* 





Pi 
m(ÂBD) — 40* 





Pal 
m(DBÜ) — 20* 


Yukarıdaki verilere göre, m(BAĞ) Xx kaç.de- 


recedir? 
A)30 B) 40 C) 50 D) 60 :E) 70 
>> Ws > 











ÇEMBER ve DAİRE GENEL TEKRAR 


Şekildeki çemberde 
m(ÂD) < 2 m(AB) 
(BC) - JCD| 

Pi 
m(ÂBÜ) — 110* 





Yukarıdaki verilere göre, m(BAĞ) - Xx kaç de- 
recedir? 


A)20 B)25 C)J30 D)35 E)40 


(GBP) — 159 
m(EPD) — 209 


3m(OB)—2m(BÂ) 





Şekildeki çemberde; 3m(8D) - 2m(BÂ) oldu- 
ğuna göre, DC yayının ölçüsü kaç derecedir? 


A)88 B)102 


C) 120 


D)132 E) 155 


- Şekilde birbirine 
dıştan teğet iki 


çember verilmiştir. 





O, büyük çem- 
berin merkezidir. 
Pm 

m(DEF) - 20* 
(OA ve (OB küçük çembere A ve B de teğettir. 
Şekildeki verilere göre, m(ÂCB) — x kaç dere- 
cedir? © 
A)9O B)100 C)110 D)120 E)130 
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#7 YUUMUUGİ VU UUNG UGUGI IYNIGİ 


7. IBA, A noktasında 


çembere teğettir. 
B,Dvec 
noktaları doğrusal 
(BD| - JAD| 








m(DAĞ)— 2m(ACb) 


Yukarıdaki verilere göre, ADC açısının ölçüsü 


kaç derecedir? 


A)36 B)54 C)72 D)96 E)108 





ABC bir kenarı 12 cm olan bir eşkenar üçgen M 
merkezli iki çember K ve L noktalarında eşkenar 
üçgene teğettir. 


Yukarıdaki verilere göre, çemberlerin çevrele- 


ri toplamı kaç 7 cm dir? 


A)6V/3 B)9MM3 C)12.3 D12 E)24 


(CBJ ACE açısının 
açlortayıdır. 


M(EDE) — 20* 


m(ÂBÜ) — 90* 
m(öCE) — 90* 





Yukarıdaki verilere göre, m(BÂ) kaç derece- 
dir? 


A)6O B)70 C)J80 D)So E)100 


>> 1925 


Zirve 


Tİ GOL TU EE 


(DEJ 1 (ABI 





10. — 
D 
(CHJ 1 (AB) 
JAE| 2cm 
|EHJ — 14cm 
Bok İ.V e ep alem 


Yukarıdaki verilere göre, İDC| — x kaç cmdir? 


A)1ioV2 B)2V51 C)4V13 D)15 E)16 


11. 





Şekildeki çember ABC üçgeninin çevrel çembe- 
ridir. |AB| - |ACJ, m(BAĞ) — 30* 
S,, S,, Sa bulundukları bölgenin alanlarıdır. 


2 


Sg 16 a cm? 
6 4 


Yukarıdaki verilere göre, S, * S, alanlar top- 
lamı kaç cm? dir? 


a) BE B) vE LL 
D) 407 g E) 467. ig 
3 3 
12. E O, yarım çem- 


berin merkezi 





m(EF)xm(0B) 


S mEĞA) - 40* 
E,D,C ve A, B, C doğrusal 


Yukarıdaki verilere göre, m(EDA) — a kaç de- 
recedir? 


A)10 B)20 C)J30 D)40 E)50 


< ys << 








1. O, çemberin 
merkezi 
JAP| — JPBJ 
JOP| 3cm 
(AB| <6cm 


a 





Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 


A)3 B) 3v2 C) 5 D) 3V5 E)8 


2. O, çemberin 
merkezi 
e 
m(AOB) — 120 
<5 JAB| 9cm 


ç 
w 
Zirve 


Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 


AV B28 O38 Dağ E3 


Şekildeki (BCJ 
çaplı çemberde 
m(AB) — 1209 
|AB| — 12cm 


Yukarıdaki verilere göre, BC çap uzunluğu kaç 
cm dir? i 


AMB Ba Ge De Es 


>> Ws > 


ÇEMBER ve DAİRE GENEL TEKRAR 


O çemberin 
merkezi 


T teğetin değme 


noktası 

B |JACJ| <2cm 
|CO| <2cm 
(0B| <2cm 


Yukarıdaki verilere göre, |TB| - x kaç cm dir? 


A)2 B) 23 c)3 D) 4y2 E)6 


(AFJ 1 (CEJ 

JAF| <3cm 
ICD| 2cm 
IDF| <2 cm 
JFE| <-2cm 





Yukarıdaki verilere göre, |CB| — x kaç cm dir? 


AZ B)2 Cc) — D)3 E — 


JAB| 6cm 
IBK| 3cm 
KD 1 
CD) 3 
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ABC eşkenar üçgen 
O merkezli çember 
üçgenin kenarlarına 


D ve E noktalarında 





içten teğet 
O yarım çemberin merkezi ABD bir üçgen 
e AD|J -2c 
Pi N Pi ö i in 
M(ABE) 45, m(ADB) — 35 6 © |DB| <6cm 


Yukarıdaki verilere göre, m(ÂEB) - x kaç de- 


recedir? Yukarıdaki verilere göre, çemberin |BCJ kena- 


rına olan en kısa uzaklığı kaç cm dir? 





A)40 B)45 C)JSO D)s5 E60 


A) Y3 gy 2v3: C) 2y3 


D) e E)3y/3 


B,C, T, L çember 
üzerinde 

ABC ve LBP 
üçgen 


M(BAĞ) - 35* 


O, yarım çem- 
berin merkezi 











MEB) <2» ABI - Bc) 
m(ABb) — o > m(DE) < m(EF) 
e 
Yukarıdaki verilere göre, & kaç derecedir? m(ACD) — 409 
A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70 
Yukarıdaki verilere göre, m(DCB) — o kaç de- 
recedir? 
A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 
O çemberin merkezi 
Ee 
m(ABC) - 309 
yağ Er 
ABDE bir dörtgen, m(ABD) — 100” m(OAB) — 40“ 
Elk 3 Pm, 
m(BDE) - 60“, m(AED) — 120" 
Şekildeki çemberler E ve C noktalarında kesiş- 
mektedir. Ml : 
a Yukarıdaki verilere göre, m(COB) — & kaç de- 
Buna göre, m(ED) kaç derecedir? recedir? i 
A)140 B)145 C)150 D)155 E) 160 A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 
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4. Tabanı eşkenar üçgen ve yan yüzleri kare olan 
bir prizmanın, tabanının bir kenarı 4 cm dir. 


Bir dikdörtgenler prizmasının farklı üç yüzünün 
alanları; 15 cm?, 12 cm? ve 10cm? dir. 


Buna göre, prizmanın hacmi kaç cm3 tür? Buna göre, prizmanın hacmi kaç cm3 tür? 


C) 15/3 


B) 123 


A) 28v2 B) 34v2 Cc) 37vy2 A) 8v3 


D) 302 E) 40v2 D) 16v3 E) 243 


Boyutları a, b, c olan dikdörtgenler prizmasının 
alanı 52 birimkare ve cisim köşegeninin uzun- 
luğu V29 birim olduğuna göre, (a * b * c)? 
kaçtır? 


A)16 B)25 C)J64 D)8i E)144 

















2 
Lİ 
ie Şekildeki küpün bir kenarı b cmise, taralı 
üçgenin alanı kaç cm? dir? 
2 2 
Ay g2 o)b?.yY2 
2 2 
2 
- D)b? E) bi.Y3 
3 
3. (ABI 1 (BCJ 
|(AB| 3cm 
(BC| 4cm 
|GF| <— 12cm 
6. Cisim yüksekliği 2 cm olan düzgün dörtyüzlü- 
Şekildeki dik üçgen dik prizmanın içine yer- nün hacmi kaç cm? tür? 
leştirilen en büyük hacimli dik koninin hacmi 
kaç cm3 tür? A) V3 B) V6 c)3v2 
Adn B)6r C)iOx D)i2rn E)15n D) 26 E) 48 
> ns > < 195 < 


GG UN YAYINUYI VU ULUY UYĞUMGUİ 


7. Bir ayrıtının uzunluğu 2 cm olan düzgün sekiz- 
yüzlünün hacmi kaç cm3 tür? 


A)ay2 B)8y3 g 


8/2 102 


aş > 





8. Taban alanı 24 cm? olan bir dikdörtgenler priz- 
masının taban düzlemiyle 609 lik açı yapan yan 
ayrıtının uzunluğu 6V3 cm dir. 


Buna göre, bu prizmanın hacmi kaç cm3 tür? 


A) 144 B) 196 C) 216 


D) 252 E) 288 


Zirve 





2 B 


Şekildeki küpün bir kenarı 2 cm olduğuna gö- 
re, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


AB B5 O28 Da 38 


10. Bir kenarı a cm olan küpün içine çizilebilecek 
en büyük silindirin hacminin, küpün köşele- 
rinden geçen en küçük silindirin hacmine ora- 
nı kaçtır? 








A)1 B) 2 9 Dy EE 
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TES —İ KAR 


Tabanı yamuk olan 
şekildeki gibi bir dik 
prizmada 


JADJ 1 (C'B'I 

JA'B'J 4cm 
IBB'| 3cm 
İC'D'| 2cm 









Gi... 10 
ev 
PE 

4 z i 





ai İp 
Yukarıdaki verilere göre, bu prizmanın hacmi 
kaç cm3 tür? 

A) 9 B) 18 GC) 24 D) 27 E) 32 


Şekildeki 9 cm yarıçaplı 
ve yüksekliği 97 cm olan 
dik silindirin A noktasın- 
dan hareketlenen bir ka- 
rınca, B noktasına en kısa 
yoldan ulaşıyor. 





Buna göre, karınca kaç cm yol gitmiştir? 


A) 3xv10 B) 3nv5 G) onv5 


D) 9nv2 E) 187 


13. Yüksekliği taban kenarlarına eşit kare dik pirami- 


din yanal alanı 4/5 cm? dir. 


Buna göre, bu piramidin hacmi kaç cm3 tür? 


8 4 16 
A B C 
Iş 5 15 





2 g2 
3 3 


<< 








. 
. 
» 


ABC bir üçgen 
TAHI 1 (CHJ 
|AC| 17cm 
(AB| - 10cm 
|IHB| <6cm 


TI 


Yukarıdaki ABC üçgeni (BCJ kenari etrafında 
360" lik bir tam dönme yaptığında elde edilen 
cismin yüzey alanı kaç cm? dir? 

A) 192x B) 1981 


D) 2167 


GC) 210x 
E) 240n 


2. Taban kenarları 6 cm ve 8 cm, yüksekliği 4 cm 
olan dikdörtgen dik piramidin bütün alanı kaç 


cm? dir? 
A) 112v2 B) 88 $ 24v2 C) 112 
D) 40 $ 20v2 E) 120v2 





Yüksekliği 2 cm olan bir koni I. durumda yarı yük- 
sekliğine kadar su.ile doludur. 


Koni 2. duruma getirilirse suyun yüksekliği (h) 
kaç cm olur? 


AY BİZ? 95 DB Ey 
»> Ns > 


Zirve 





KATI CİSİMLER ve UZAY GEOMETRİ 


Şekildeki O mer- 
kezli 5 cm yarı- 
çaplı yarım daire 
kıvrılarak bir dik 
koni elde edili- 
yor. 








A o B 


Elde edilen koninin yüksekliği kaç cm dir? 





A)2 B) 5/2 yi E)10 3 

D c ABCD 
dikdörtgen 

4 IKG| > |DCJ 
JAD| 4cm 
JAK| <2 cm 


A 2 K B 
Taralı bölgenin |BCJ kenarı etrafında 360" 
döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmi 
kaç cm3 tür? 

A)78n B)82n C)84n 


D)887  E)90r 


3 


Çevresi 12n cm olan bir dairenin; merkez açısının 
ölçüsü 1209 olan bir dilimi kıvrılarak; dik koni elde 
ediliyor. 


Buna göre, koninin hacmi kaç cm3 tür? 








aye B)5y2r Oay3r 
D) yayar E)5yYSr 
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PE Nali LISIMiEr VE Uzay GEDMETTİ 
7. Bir dik koninin içi- 
ne şekildeki gibi 
bir küre yerleştiril- 
miştir. 


m(BAĞ) — 60” 





Vkoni 


Buna göre, oranı kaçtır? 


KÜRE 


A) > B) z 02 D) pi E) 


wja 


M, kürenin merkezi 
|(AB| 8cm 


Tepe noktası T ve ta- 
ban çapı JABJ olan 
dik koninin T, A, B uç 
noktaları; M merkezli 
kürenin yüzeyindedir. 





287 





i 1 
Dik koninin hacmi cms olduğuna göre, 


kürenin yarıçapı (R) kaç cm dir? 


A4. BS Cc) 6 D) 10 E) 13 


9. Yarıçapı V3 cm olan bir kürenin dışına hacmi en 
küçük olacak şekilde bir dik silindir çiziliyor. 


Buna göre, silindirle küre arasında kalan kıs- 
mın hacmi kaç cm3 tür? 


A) sv B) 2/67 G6 


D) 237 E)3v6r 


>> 198 53 


Zirve 


10. , ” 


DT  lesi—-Z <<< 


Yandaki şekilde 
gösterilen A mer- 
kezli daire dilimi- 
nin yarıçapı 5 cm 
ve merkez açisi 


— radyandır. 





Bu daire diliminin kıvrılması ile oluşan dik ko- 
ninin hacmi kaç cm3 tür? 
D) tiz 


A)6r B)j8&r C)10n CE) 12x 


11. Taban yarıçapı 4 cm ve yüksekliği 10 cm olan 


metal silindir eritilerek yarıçapı 2 cm olan küreler 
elde ediliyor. 


Bu işlem sonunda kaç adet küre elde edilir? 


A9 B)10 C)12 D15  D)16 


12. Yarıçapı 3 cm olan bir küre, merkezinden geçen 
iki düzlemle kesiliyor. Bu iki düzlemin arasındaki 
açısının ölçüsü 60“ ise, oluşan küre dilimlerin- 
den büyük olanın hacmi kaç x cm tür? 


A)24 B)18 C)16 Diz EB 


13. Hacmi a cm3, alanı a cm? olan bir kürenin mer- 
kezinden 3v5 cm uzaklıkta alınan bir K nokta- 
sından çizilen teğetin değme noktası L ise 
İKL| uzunluğu kaç cm dir? 


A)5 B) 6 CE D)8 E)9 


< NS << 


IPB| < 12 cm 
|KB| <6 cm 


Yukarıdaki şekilde verilen tabanları çakışık dik 
konilerden içtekinin yanal alanı 24 cm? dir. 


Buna göre, dıştaki büyük koninin yanal alanı 
kaç cm? dir? 


A)48 B)72 C)92 D)96 E)108 


2. Boyutları1,3,5 sayıları ile orantılı olan bir dik- 


dörtgenler prizmasının cisim köşegeninin 
uzunluğu 235 cm ise hacmi kaç cm3 tür? 


A)40 B)GO C)80 


D) 100 


E) 120 





Yukarıdaki şekilde; ABCDEFGH ve KCLMNPRT 
küp, B,C,L ve D, K, C doğrusal noktalardır. 


IBP| - 6V/2Zcm ve |CL| <2 cm olduğuna 
göre, |AB| kaç cm dir? i 


-A)3Y2 B2M4O0 G2 Ds 6 


>> WS > 





Zirve 












KATI CİSİMLER ve UZAY GEOMETRİ 





Â. - Yarıçapı 5 cm olan küre içerisine yerleştirilen 


yüksekliği 9 cm olan en büyük hacimli dik ko- 
ninin hacmi kaç cm3 tür? 


A)18x B)27n C)36x D)45x E)54z 


(P ABCD) dikdört- 
gen tabanlı dik pi- 
ramittir. 


|AB| 24cm 
1BC| <6 cm 
JPC| - 18 cm 





A 24 B 


Yukarıdaki piramitte, tüm yanal ayrıtlar eşit ol- 
duğuna göre, piramitin hacmi kaç cm3 tür? 
A)162 B)168 C) 176 


D) 180 E)192 


6. Şişirilmiş ve yarıçapı 3 cm olan küre şeklindeki 
bir balona hava üflenerek balonun hacmi 2527 
cm3 daha artıyor. 


Buna göre, son durumda balonun yarıçapı 
kaç cm olur? 


A)4 B) 5 06. D)7 E)8 


7. Yüksekliği, taban çapına eşit olan bir silindirin 
tüm alani sayıca hacmine eşit ise, taban yarı- 
çapı kaç cm dir? 

E) 3v2 


A)r B)3 C)4 D) 2.8 
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Z2 mal Givi VE Uzüy UGUİNELDİ 


8. 











Şekilde verilen dik koni biçimindeki kaplar eş ha- 


cimlidir. 
dı /d, // da ve doğrular arası uzaklık h ve 2h ka- 
dardır. 


Taralı olarak belirtilen her iki kaptaki su mik- 
tarları toplamı 68 birim küp ise, kaplardan bi- 
rinin hacmi kaç birim küptür? 

A) 27 B) 36 G) 50 


D)S4  E)81 


Şekildeki piramit bir 

ç Kenarı 6 cm olan 
dört eşkenar üç- 
genden meydana 
gelmiştir. 


A B 
Buna göre, piramidin hacmi kaç cm3 tür? 
B) 15v2 


A) 12v2 C) 18v2 


D) 24/2 E) 36v2 


10. Bir dik koni tabanına paralel bir düzlemle kesi- 
lerek kesik koni elde ediliyor. 


Elde edilen cismin alt taban yarıçapı 8 cm, üst 
taban yarıçapı 5 cm ve yüksekliği 4 cm oldu- 
ğuna göre, yanal alanı kaç cm? dir? 

A)52r B) 56 C)60n 


D)65x E)72r 


2> 200 5 





Zirve 





12 


13. 


A) 45 


o Test—-3 Ş£<£ 





Taban yarıçapı ve yüksekliği 2R olan bir koni ile 
alt kısmı R yarıçapında bir yarımküre üst kısmı ise 
h yüksekliğinde bir silindir olan cisim yukarıda 
verilmiştir. 


İki cismin hacimleri birbirlerine eşit olduğuna 


RR 
göre, h kaçtır? 


A) B) : Cc) : D) > E) 


i 
2 


Bir kürenin sekizde biri kesilip çıkarılıyor. 


Geriye kalan kısmın hacmi > cm3 olduğu- 


na göre, kürenin yarıçapı kaç cm dir? 


A)2 B)3 Cc) 4 D) 5 E) 6 





Şekildeki dikdörtgenler prizmasında, 
|BK| > |KEJ, |KPJ < V88cm, |BC| -5cm 
ve |İCT| <4cm veriliyor. 


Buna göre, prizmanın hacmi kaç cm3 tür? 


B)56 C)6O D)72 E)80 


«< IS << 











Şekilde verilen dikdörtgenler prizmasının bütün a- 
lanı 164 cm? ve taralı yüzeyin alanı 12 em? dir. 


Bu prizmanın hacmi 120 cm3 olduğuna göre, 
(B'C| kaç cm dir? 
A)5 B) 6 Cc) 8 


D) 10 E) 12 


2. Bir küpün cisim köşegeninin yüzey köşegeni- 
ne oranı aşağıdakilerden hangisidir? 


ys 


A B) 


g 23 


3 
CO Y6 Dy 5 


Yarıçapı 3 cm olan 
metal küre, içi su dolu 
dik silindir kabın içeri- 
sine atıldığında, kabın 
içerisinde kürenin 
hacminin yedi katı su 
kalıyor. 





Dik silindir kabın tabanının yarıçapı 6 cm 
olduğuna göre, yüksekliği kaç cm dir? 
A8 B)9 6) 10 


D)12 o E)15 


>> Ws > 
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İçi dolu küp şek- 
lindeki bir cismin 


4, 
e bir köşesinden bir 


a küp kesilerek alın- 
mış ve yandaki 
şekil oluşmuştur. 





Bu şeklin alanı 216 cm? ve hacmi 208 cm3 ol- 
duğuna göre, kesilerek alınan küpün bir ay- 
rıtının uzunluğu kaç cm dir? 


A) 1 B)2 c)3 D) 4 E) 5 


5. Yanal alanı 150x cm? ve taban yarıçapı 5 cm 
olan dik silindirin hacmi kaç x cm3 tür? 


A)375 B)400 C)425 D)450 E)625 


Zirve 


6. Bir küre, merkezinden 5 cm uzaklıkta bir düzlem- 
le kesiliyor. 


Kesit çemberinin çevresi 247 cm ise, kürenin 
yarıçapı kaç cm dir? 


012 Dis E14 


7. Cisim köşegeninin uzunluğu 5 cm olan dikdört- 
genler prizmasının farklı ayrıtları, a, b vecdir. 


atb -6cmvec-3cm olduğuna göre, bu 
dikdörtgenler prizmasının alanı kaç cm? dir? 





A)60 B)56 C)54 D)S0 E)48 
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8. Taban yarıçapı 2V2 cm yüksekliği 25 cm olan 
silindirin içine en büyük hacimli kaç küp yer- 
leştirilebilir? 


A)2 B)3 Cc) 4 D) 6 E) 8 





Üstteki şekillerin hacimlerinin büyükten küçü- 
ğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi- 
dir? (d, /d.) 


Ai>li>1 
Di>liili 


BU>M>1 Cjizslizlii 
pU>1>1 


10. Alanı A olan bir küpün cisim köşegeninin 
uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir? 


Ef ofğfaffar 


11. Yanal alanı 8x cm? ve tüm alanı 10x cm? 
olan silindirin yüksekliği kaç cm dir? 


A) 1 B)2 c)3 D)4 E)5 


2>2025> 


Zirve 


TESA AAA 


12. 





A 10 B 


Şekildeki düzgün kare piramidin yan yüzleri eş- 
kenar üçgendir. 


JAB| — 10 cm olduğuna göre, |PH| kaç cm 
dir? 


'A)5 B) 5v2 C) 6 D) 8 E) 10 


Şekildeki küpün bir 
kenarının uzunluğu 
10 cmdir. 


KE (ABI 





A KB 


Yukarıdaki verilere göre, A(EDK) kaç cm? dir? 


A)30 B)40 C)5SO D)25V/2 E)soy2 


14. Bir düzgün kare piramidin tabanının bir kenarı 
16 cm, yüksekliği 15 cm dir. 


Buna göre, piramidin alanı kaç cm? dir? 


A)486 B)600 C)720 D)800 E)932 


«< Iv << 









Şekildeki küpün 
bir kenarı 8 cm ve 
K, L, M noktaları 
ait oldukları yüz- 
lerin ağırlık mer- 
kezleridir. 





Buna göre, Alan(KLM) kaç cm? dir? 


A)16 B)24 C)18v.2 D)24v/2 Ej)doy/2 


Şekildeki dairesel ko- 
nide |BCJ taban daire- 
sinin çapı, (AC) taban 
düzlemine diktir. 
M(BAĞ) — 45" 

|AC| <6cm 





Yukarıda verilen koninin hacmi kaç cm3 tür? 


Asr B)187 C)27n D)36n E)48n 





3. 
Şekildeki eğik silindirin ana doğrusu taban düz- 
lemi ile 45* lik açı-yapmaktadır. 
|AB| — 6 cm, |BC|J — &v2 cm olduğuna göre, 
bu silindirin hacmi kaç 7 cm3 tür? i 
A)36 (B)48 C)J64 D)72 E96 
>> WN > 


Zirve 
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Yukarıdaki şekilde ABCD ve EFGH eş kareler 
olup, |AKJ — |KD| — |BL|J — JLCİ| dir ABCD' d ek- 
seni etrafinda, EFGH d' ekseni etrafında 180” 
döndürülüyor. 

ABCD nin oluşturduğu hacmin EFGH nin oluş- 
turduğu hacme oranı kaçtır? 


A) B) 1 giz D2/a Es? 


a 
2 


Bir yüzünün alanı 9/3 cm olan düzgün dört- 
yüzlünün hacmi kaç cm? tür? 
A) 36v6 

D) 183 


B) 36v3 C) 36v2 


E) 182 


Şekilde tabanları aynı 
düzlemde olan iki silin- 
dirin yarıçapları r ve 2r, 
yükseklikleri h dir. 


İki silindir arası tama- 
men su ile dolduruluyor. 
Daha sonra içteki silindir 
çıkarılıyor. 





Buna göre, suyun yeni yüksekliği h nin kaç 
katıdır? 


AZ B) 2 Bi“ 0) > E) > 
< 203 < 
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7. 


B 4 (0) 


Şekildeki yarıçapı 4 cm olan çeyrek dairenin - 


(OB etrafında 30“ döndürülmesiyle oluşan cis- 
min hacmi kaç cm? tür? 


27n 32r 72n 


8ir 
A e 





Yukarıdaki şekilde; taban yarıçapları 4 cm ve 
7 cm olan kesik koninin yüksekliği 4 cm ise, 
yanal alanı kaç 7 cm? dir? 


A)50 B)55 C)JGO D)65 E)70 
9. p Şekil bir dik koni 
IİMT|— 6 cm 
(OL|s8 cm 
IPOJ| 20cm 





Yukarıdaki şekilde taban dairesinin merkezi M 
olan üstteki küçük koninin hacmi kaç cm? tür? 


A)360x B)270x C) 180x D)120x E)90x 


2> 204 5 


Zirve 


7 İTEOL YU TR 


10. Yarıçapı 5 cm olan bir küre, merkezinden 4 cm 
uzaklikta bir düzlemle kesiliyor. 


Buna göre, oluşan arakesit kümesini taban 
kabul eden ve kürenin içinde bulunan en bü- 
yük koninin hacmi kaç cm3 tür? 


A) 271. 


B)30x C)36n D)42n E)48x 


ABI // (CDI 





Yukarıda verilen |ABJ çaplı yarım kürenin hac- 
minin (CDJ çaplı yarım kürenin hacmine oranı 
kaçtır? 


A)2 B) 2v2 Cc) 2v3 D) 4 E)9 


12. Yarıçapı R olan bir küre merkezinden ; birim 


uzaklıktaki bir düzlemle kesiliyor. 


Buna göre, elde edilen kesitin alanı kaç 7R? 
dir? 


4 4 8 
Ay Eyes YE 
J3 İş lg 


13. 5 cm yarıçaplı bir küre birbirine uzaklıkları 2 cm 
olan paralel iki düzlemle kesiliyor. 


Buna göre paralel düzlemler arasında kalan 
küre yüzeyinin alanı kaç cm? dir? 


A)42rn B)32n C)28n D)20n E) 16x 


< WS << 








1. Taban alanı 128 cm? ve yüksekliği 3/2 cm 
olan kare dik piramidin yanal alanı kaç cm? 
dir? i 


A) 160 B) 1802 


D) 2002 


C) 200 
E) 240 


2. i Şekilde (o aynı 

ğ merkezli yarım 
küre ve dik si- 
lindir verilmiştir. 





|AD| - |DC| — |CBJ — 2 cm olduğuna göre, 
yarım küre ile silindir arasındaki kısmın hacmi 
kaç x cm?3 tür? 


A)9- v3 B) 18—-2v2 Cc) 92-2 
D) 18—3v2 E) 27-22 
3. 4 m(ACB) — 30“ 
|(AB| 3cm 
3 
a (OS 
B GC 


Üçgenin |BCJ kenarı etrafında 180" döndürül- 
mesiyle oluşacak cismin hacmi kaç 7 cm3 tür? 


A) 18y3 B) 153 C) 123 
D) 9/3 E) va 
>> Ws > 


Zirve ———————————————— 





5. 


6. 


7. 
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Şekildeki yarıçapı 
5 cm olan küre mer- 
kezinden h uzaklık- 
ta bir düzlemle ke- 
sildiğinde oluşan 
arakesitin alanı 167 
cm? dir. 





Buna göre, h kaç cm dir? 


A)1 B)2 C)3 D) 4 E) 5 


Alanları ve yarıçapları eşit olan küre ile silindi- 
rin hacimleri oranı kaçtır? 


A) 1 B) ; C) 5 D) 


vw 


3 
E) — 
İŞ 


Bir dik koni taban yüzeyine paralel bir düzlem ile 
ortasından kesiliyor. 


Buna göre, taban alanlarının oranı kaçtır? 


1 1 1 1 1 
A) — B) — C) — D) — E) — 
Şo BŞ OŞ ME BŞ 


Çapı 6 cm olan bir dairenin çapı etrafında 180“ 
döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi kaç 
cm3 tür? 
A)32n B)34n C)36n 


D) 387 E)40nx 


«< 205 «< 
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JAEJ — JED' 11. A 4 D TADI // 1BCJ 
|BC| - 6cm |AB| 5cm 1. ,, O, Yarım kürenin Şekildeki küpte 
5 5 İDC| 5cm merkezi M, N ve P ke- 
narların ooorta 
AD| 24cm — 
ADI (OB) < 6cm noktalarıdır. 
(BC| 10cm 
B 10 (e 
m(EMN) <a 
Yamuğun (BC) kenarı etrafında 360* döndürül- Yukardaki verilere göre, yarım kürenin hacmi 
mesiyle oluşan cismin hacmi kaç cm3 tür? kaç cm3 tür? i 
Yukarıda verilen küpte |BE| kaç cm dir? A)96x B)92n C)9Or D)88r E)8ör A) 144r B) 156nx G) 1647 
Ae Bs Ce Diz EsV5 D) 1727 E) 1807. Yukarıdaki verilere göre, o kaç derecedir? 
A)150 B)135 C)120 D)100 E)90 
12. , (AB) 1 JBCJ 
(AB| -6y/5 cm 2. p (E ABCD) kare 
Taban ayrıtı 10 cm ve yüksekliği 20 cm olan bir (BCJ| 3V/5 cm ” dik piramit O merkezli bir küre 
a Ye 1 
kare dik prizmanın içi su ile doludur. Gb |PCJ| < 13 cm içine şekildeki gibi 
Bu prizmanın yan yüzeyi taban düzlemi ile 30* c İaB| <10cm bir silindir yerleştiril- 
lik açı yapacak şekilde eğik konuma getirilirse miştir. * 
3 Me 
kaç cm su dökülür? JAD| - 8cm 
B 3y5 G 
A) 500 B) 500/3 C)1000 Ş A 10 B ii Silindirin yanal alanı; 
L-1 m ..: 
3 ABC dik üçgeninin |(ACJ kenarı etrafında 360” > 48cm? dir. 
D) 750v3 E) 10003 i erd ai ile elde edilen cismin hacmi Şİ 
e Yukarıdaki verilere göre, kare dik piramidin 
kaç cm” tür? yanal alanı kaç cm? dir? Buna göre, kürenin hacmi kaç 7 cm3 tür? 
A) 1807 B) 200x ©) 210x A)180 B)200 C)240 D)260 E) 280 
400 500 
D) 220x E) 240 A B) a C)300 D)400 E)700 
ai 
m(ÂOB) — 60* 
|OA| 6cm 
13. i TAHI 1 BC) 3. Taban yarıçapı 3 cm ve hacmi 12xcm3 olan bir 
dik koninin alanı kaç x cm? dir? A 
JAHJ 3cm 
|BC| — 12cm A)15 B)18 C)20 D2 E)27 
Şekildeki O merkezli daire dilimi kıvrılarak bir dik 
koni yapılıyor. 30 
v , ME 5 3 B H G G 2y3 B 
Buna göre, elde edilen koninin hacmi kaç cm N Es N 
tür? Ni vi A i ABI 1 (BCI, C) 30, |BC| 23 
â. Yan yüzeyleri taban düzlemi ile 45“ lik açı ya- e Yel yem 
ni Tİ Yukarıdaki şekilde ABC üçgeninin (BCJ kena- pan düzgün kare piramidin hacmi 36 cm3 ise, Şekildeki ABC dik üçgeninin hipotenüsü etra- 
A) 5 B) N C) 6ry11 rı etrafında 360* döndürülmesiyle meydana bisi ayrıtlarından birinin uzunluğu kaç cm fında 360“ ermeye oluşan şeklin hac- 
b ni gelen dönel cismin hacmi kaç cm3 tür? pi mi Keeem tür? 
Le) gen E) i 
> 3 A4n B)6r C)i2n Dji E)36r AZ B3 ©) 4 D)6 E)9 Az B2or C)3r Dan E)Sr 
>> 206 > < WS <<< >> NS > < 207 < 
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8. JAP| -3m 
IPD| z8m 

IDK| <15m 

A N  B IKC| <4m 

|CL| 3m 

INB| -6m 


Yukarıda verilen dikdörtgenler prizması şeklinde-- 


ki bir odanın A köşesinden açılan bir delikten içe- 
ri giren bir fare P, K, L, N noktalarına konan yem- 
leri yedikten sonra aynı şekilde A köşesinden di- 
şarı çıkiyor. ' 


Buna göre, farenin oda içindeki aldığı en kısa 
yol kaç metredir? 


9. Çapı 10 cm olan kürenin içine yüksekliği 9 cm 
olan bir dik koni yerleştiriliyor. 


Buna göre, koninin hacmi kaç cm3 tür? 


A)18x B)21ix C©)27x D)80ön E)sir 


10. 





A B 


Yukarıdaki ABCTEDKF birim küpünde oluştu- 
rulan (BCT) tabanlı, (K, BCT) üçgen piramidi- 
nin hacmi kaç cm? tür? 


1 1 1 1 
Ae ls vee dp 
lg 5 ir 3 19 


>> 208 23 


Zirve 


e Test—/ <<< 


ABCD düzgün 
döriyüzlü 

TAHI 1 (DEJ 
(BEJ — JEC| 





A(AHD) — V2 cm? ise, düzgün döriyüzlünün 
alanı kaç cm? dir? 


A4 B)6v3 a DA3 EE 


JAD| -6cm 
(BC| 2cm 


Şekildeki cisim, ta- 
ban yarıçapı 3 cm 
olan silindirik bir 
çubuktan kesilerek 
elde edilmiştir 





A)18 B)24 C)27 D)s6 E)42 


Şekildeki dik silindirde 
O ve O, taban dairele- 
rinin merkezleridir. 


Bu silindir içine yerleştirilen iki dik koninin 
toplam hacminin, konilerle silindir arasında 
kalan boşluğun hacmine oranı kaçtır? 


AZ B) > g1 D) > p)3 











Taban yarıçapı 2 cm ve yüksekliği 6 cm olan dik 
silindir şeklindeki çubuklardan 6 tanesi dikdört- 
genler prizması şeklindeki bir kutuya yerleştirile- 
cektir. 


Buna göre, dikdörtgenler prizmasının hacmi 
en az kaç cm3 olmalıdır? 


A)512 B)536 C)554 D)572 E)576 





Yukarıdaki şekilde verilen cisim; bir ayrıtı 4 cm 
olan küp şeklindeki tahta bloktan, tabanının bir 
kenarı 2 cm olan kare prizmanın çıkarılmasıyla el- 
de edilmiştir. 


Buna göre, cismin toplam yüzey alanı kaç cm? 
dir? 


A)88 B)94 C)96 D)120 E)128 


Yukarıdaki şekilde kesik koni içine yerleştiri- 
len koninin hacminin, kesik koninin hacmine 
oranı kaçtır? 


1 1 1 1 
AE B) — e Die Ee 
) a 7 lg İş 


Zirve 
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Yukarıdaki şekilde taban yarıçapı 3 cm olan silin- 
dir şeklindeki kap içerisinde bir miktar su bulun- 
maktadır. Daha sonra bu kabın içine taban yarı- 
çapı 1 cm olan silindir şeklindeki metal bir çubuk 
dibe kadar daldırıldığında suyun yüksekliği 18 
cm oluyor. 


Buna göre, başlangıçta kabın içindeki suyun 
yüksekliği kaç cm dir? 


Bir kare dik piramidin herhangi bir düzlemle 
arakesit kümesi aşağıdakilerden hangisi ola- 
maz? 


A) İkizkenar üçgen B) Kare 


C) Yamuk 
E) Altıgen 


D) Beşgen 





Yukarıdaki şekilde bir ayrıtı 2 cm olan üç adet 
küp, yüzeyleri çakışacak şekilde yapıştırılmıştır. 


Buna göre, oluşan cismin toplam dış yüzey 
alanı kaç cm? dir? 


« 209 «< 
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4 
1. Durum 


iL Durum 


Yukarıdaki şekilde taban ayrıtlarının uzunluğu 4 
cm ve yüksekliği.6 cm olan kare dik prizma şek- 
lindeki kap içinde I. durumda 5 cm yüksekliğinde 
su bulunmaktadır. Il. durumda ise kap yatay kö- 
numa getiriliyor. 


Buna göre, Il. durumdaki su yüksekliği (h) 


kaç cm olur? 


A)3 B) > 


8. Yarıçapı V3 cm olan bir kürenin içine köşeleri kü- 
re yüzeyinde olmak şartıyla en büyük hacimli bir 
küp yerleştiriliyor. 


Buna göre, küpün hacmi kaç cm3 tür? 





A)8 B)27 C)sY8 D)iev2 E)12v3. 
9. |AB| <8cm 
(BC| 4cm 
ICD| 5cm 
A 8 B 
Yukarıda verilen dikdörtgenler prizmasının A nok- 
tasından D noktasına, prizmanın dış yüzeyinden 
bir karınca gidiyor. 
Buna göre, karıncanın gideceği en kısa yol 
kaç cm dir? 
A) 12 B) V145 GC) 13 D) 15 E) 17 
>> 21053 


Zirve 


10. 


11. 





















1. D,veD, düzlemleri arasındaki açı a. dır. 
D, düzlemi üzerinde, bir kenarının uzunluğu 
4j/3 cm olan eşkenar üçgenin, D, düzlemi 
üzerindeki dik izdüşümünün alanı 18 cm? ol- 
— e ması için & kaç derece olmalıdır? 
i N — A) 30 B) 45 C) 60 D) 90 E) 180 
Şekildeki küpün içindeki AEC üçgeninin çev- 
resi 18 cm olduğuna göre, küpün alani kaç 
cm? dir? 
A) 54 B) 72 GC) 90 D) 108 E) 126 
2. R3 te (uzayda) aşağıdakilerden hangisi kesin- 
> ABCD kare (uz yda) aşağıdakilerden hangisi kesin 
ikle doğrudur? 
JPE| — JEG| 
E A) Paralel iki doğrudan birine paralel olan doğ- 
5 IPA| - 2/89 cm ru diğerine de paraleldir. 
B) Doğrunun dışındaki bir noktadan geçen ve 
C JAB| < 10v2 cm bu doğruyu kesen bir tek doğru vardır. 
GC) Uzayda iki doğru kesişmez. 
A MZ B D) Paralel iki doğrudan birini kesen doğru diğe- 
rini de keser. 
Yukarıda verilen düzgün kare piramitte |AE| E) Paralel iki doğrudan birine paralel olan doğ- 
kaç cm dir? ru diğerini keser. 
A)13 B)15 C)17 D)20 E) 1083 
|TL| 8cm 
(LB| -12cm -3. A ABC eşkenar üç- 
geninin P düzle- 
mi üzerindeki dik 
izdüşümü BDC 
üçgenidir. 
(AHI 1 (BG) 
ei 
m(AHD) — 30“ 
Yukarıdaki şekilde dik koni içine, kenarlara teğet |(AB| -8cm 
i MR lestirilmistir. 
işi gece bir köre yeneçieimişn Yukarıdaki verilere göre, Alan(DBC) kaç cm? 
Buna göre, kürenin yarıçapı kaç cm dir? dir? 
A4 BS. C) 6 D)7 E)8 .A)16 B)165 C)24 D)243 E)48 
< ws << >> NS > 





Zirve 
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R3 te aşağıdaki önermelerden hangisi kesin- 
likle doğrudur? 





A) Bir doğru ile bir düzlemin ortak bir noktası 
varsa, doğru düzlemi keser. 


B) Kesişen iki düzlem arasındaki açı, bu düz- 
lemlerin içinde, kesişen herhangi iki doğru 
arasındaki açıdır. 


GC) Bir doğruya üzerindeki bir noktadan sayıla- 
maz çoklukta dik düzlem çizilir. 


D) Bir düzleme dik olan bir doğru, o düzlem için- 
deki her doğruyla dik kesişir. 


E) Bir doğruya dışındaki bir noktadan sınırsız 
çoklukta paralel düzlemler çizilebilir. 


R3 te aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıstır? 


A) Paralel iki doğruya uzaklıkları eşit olan nokta- 
ların geometrik yeri bir düzlemdir. 


B) Paralel iki düzleme uzaklıkları eşit olan nokta- 
lar aynı düzlem üzerindedir. 


GC) İki noktaya uzaklıkları eşit olan noktalar aynı 
düzlem üzerindedir. 


D) Kesişen iki düzleme uzaklıkları eşit olan nok- 
talar aynı doğru üzerindedir. 


E) Doğrusal olmayan üç noktaya uzaklıkları eşit 
olan noktalar aynı doğru üzerindedir. 


R3 te aşağıdaki öncüllerden hangisi veya han- 
gileri doğrudur? 


i. Farklı iki düzlemin arakesiti yeni bir düzlem 
olabilir. 


li. Farklı iki düzlemin arakesiti bir doğru olabilir. 
IN. Farklı iki düzlemin arakesiti bir nokta olabilir. 


MW. Farklı iki düzlemin arakesiti boş küme olabilir. 


A) Yalnız | 
Divelli 


B) Yalnız (ll G) Yalnız iv 


E) il ve IV 
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7. 


10. 


Uzayda, verilen bir E düzlemi içinde bulunan beş 
farklı doğrudan dördü bir noktada kesişmektedir. 


Bu beş doğrudan ikisi birbirine paralel oldu- 
ğuna göre, E düzlemi kaç bölgeye ayrılmıştır? 





A)20 B)18 C)16 Dis E12 


R3 te dik kesişen iki doğru için aşağıdakiler- 
den hangisi yanlıştır? 


A) İkisini de kesen bir düzlem vardır. 


B) Birine paralel olan düzlem diğerini daima ke- 
ser. 


GC) İkisine de dik olan bir doğru vardır. 
D) İkisini de içine alan bir düzlem vardır. 
E) İkisine de paralel bir düzlem vardır. 


R3teE, /E,/E, 
düzlemleri veriliyor. 
3JAB| - 2JBC| 
IDE| — 12cm 
JEF| —x 


Şekilde verilenle- 
regöre, |EF| —x 
kaç cm dir? 





A) 18 


B) 16 


(12 DS E6 


Uzayda, verilen bir E düzlemi içinde bulunan dört 
doğrudan ikisi birbirine paraleldir. 


Bu dört doğru E düzlemini, en çok kaç bölge- 
ye ayırır? 





A)5 B) 7 Cc) 10 D) 11 E) 13 
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Zirve 


11. Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? 


A) Bir dar açının düzlemdeki izdüşümü dik açı 
olabilir. 

B) Paralel iki doğrudan sadece birini içinde bu- 
lunduran düzlem, diğer doğruya paraleldir. 

G) Bir düzleme dışındaki bir noktadan bir tek pa- 
ralel düzlem çizilebilir. 

D) Bir düzleme dışındaki bir noktadan bir tek pa- 
ralel doğru çizilebilir. 

E) Paralel iki düzlemden biri üzerindeki her doğ- 
ru, diğer düzleme paraleldir. 


12. Aşağıdaki önermelerden hangisi kesinlikle 


doğrudur? 


A) Paralel iki doğruyu kesen doğrular birbirine 
paraleldir. 

B) Bir düzleme dik olan düzlemler paraleldir. 

C) Bir doğru kesişen iki düzlemden ikisini de pa- 
ralel ise, kesişen düzlemlerin arakesitine pa- 
raleldir. 

D) Bir düzleme dışındaki bir noktadan bir tek pa- 
ralel doğru çizilebilir. 

E) İki doğrunun ortak noktaları yoksa bu iki doğ- 
ru paraleldir. 


13. R3 te aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


A) Aynı düzlemde olmayan üç doğru paralel 
olabilir. 

B) Paralel iki düzlemden birini kesen doğru di- 
ğerini de keser. 

C) Paralel iki doğrudan birini kesen bir doğru 
diğerini de keser. 

D) Aynı düzlemde olmayan farklı üç doğru tek 
noktada kesişebilir. . 

E) Birbirine paralel olmayan ve ortak noktaları 
olmayan doğrulara aykırı doğrular denir. 
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R3 te doğrusal olmayan üç nokta için belirtilen 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


A) Bu üç noktadan daima bir çember geçer. 
B) Bu üç nokta daima bir üçgen belirtir. 
C) Bu üç noktanın birbirine uzaklıkları eşit olabilir. 


D) Bu üç noktadan geçen doğrular her zaman 
birbirine paraledir. 


E) Bu üç noktayı içine alan düzlem tektir. 


ABC ikizkenar 
dik üçgeninin 
(E) düzlemi 
üzerindeki dik 
izdüşümü HBC 





üçgenidir. 
JAC| <5v/2cm 
JAH| <3cm 


Yukarıdaki verilere göre, |HB| kaç cm dir? 


A)4 B)3 C) 2,4 D)2 E) 1,8 


R3 te aşağıdaki önermelerden hangileri daima 
doğrudur? 


1. Aynı doğruya paralel olan farklı iki doğru pa- 
raleldir. 


il. Paralel iki doğrudan birini kesen bir doğru di- 
ğerini de keser. 


li. Paralel iki doğrudan birini kesen bir düzlem 
diğerini de keser. 


MW. Paralel iki düzlemden birini kesen bir doğru 
diğerini de keser. 


V. Kesişen iki doğrunun ikisine de paralel olan 
bir doğru çizilebilir. 
B)IL, NI, V 
D)I, HI, İV 


O LI 
E) Hepsi 


AYIN 
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Uzayda aşağıdakilerden hangisi yanlıstır? 


A) Dışındaki bir noktadan geçen ve düzleme dik 
olan bir tek doğru vardır. 


B) Kesişen iki düzlemin ara kesiti bir doğrudur. 

C) Paralel iki düzlemden birini kesen doğru di- 
ğerini de keser. 

D) Paralel doğrular daima bir düzlem belirtir. 


E) Bir düzleme paralel olan iki doğru birbirine 
de paraleldir. 


PAB üçgeni (AB| 
kenarının bulun- 
duğu düzlemle 
30 lik açı yapıyor. 
(PP'T L (KP'J 

P', P noktasının 
düzlem üzerinde- 
ki dik izdüşümü- 
dür. 

IKPJ| - 10cm 





|AP| — |BPJ - 13cm 


PAB ikizkenar üçgen olduğuna göre, |BP'| — x 
kaç cm dir? 
A)sY6 B)4/3 Gey? 


D)12 E)15 


Bir kenarı 6 cm olan eşkenar üçgen bir E düz- 
lemi ile 60“ lik açi yapıyor ise, eşkenar üçge- 
nin, bu E düzlemi üzerindeki dik izdüşümünün 
alanı kaç cm? dir? 


A)9y3 g2v3. ç 23 
9/3 3y3 


pia po- 
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1. (BCI kenarı P 
düzleminde olan 
ABC eşkenar üç- 
geninin P düzle- 
mi üzerindeki iz- 
düşümü, BDC 
dik üçgenidir. 








A(ABC) 
A(BDC) 


A)1 B) v2 Cc) D)2 E) 23 


Yukarıdaki verilere göre, 


8. AveBdüzlemleri arasındaki açı 45“ dir. A düz- 
lemi üzerindeki yarıçapı 6 cm olan dairenin B 
düzlemi üzerindeki dik izdüşümünün alanı 


kaç 7 cm? dir? 
A) 8v2 B) 12v2 GC) 16v2 
D) 18vy2 E) 20v2 
9. D IDCJ 1 (CBJ 
> (ACI 1 (CBJ 
(DC) 1 (CAJ 
y/ dü m(GDB) - 459 
m(GAB) — 459 
/> 
A 


Yukarıdaki şekilde, yatay ve dikey biçimde bulu- 
nan iki dik üçgen levhanın dik ayrıtları C'de 
birbirleriyle ikişer ikişer dik kesişmektedir. 


Buna göre, DBA açısının ölçüsü kaç dere- 
cedir? 


ASO B)J85 C)75 D6O E)45 
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ee eriği —ALIL TU EA Do 


10. R3 te aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


A) Bir düzlemin dışındaki bir noktadan geçen ve 
bu düzleme paralel olan sadece bir düzlem 
vardır. 

B) Doğru dışındaki bir noktadan geçen ve doğ- 
ruya paralel bir tek doğru vardır. 

C) Doğrusal olmayan dört nokta uzay belirtime- 
yebilir. 

D) İkiden fazla paralel doğru aynı düzlemde bu- 
lunamaz. 

E) Kesişen iki düzlem arasındaki dar açı, ara ke- 
sit üzerinde kesişen ve ara kesite dik olan iki 
doğru arasındaki açıya eşittir. 


11. R8 te (uzayda) bir E düzlemi ve bu düzlemin dı- 
şında bir P noktası alınıyor. E düzlemi içindeki 
ABC eşkenar üçgeninin bir kenarının uzunluğu 


43 cm dir. 

ABC eşkenar üçgeninin ağırlık merkezi G nokta- 
sıdır. 

(PGI 1 E ve |PG| <- 3 cm olduğuna göre, |PB| 
kaç cm dir? 


A)3Y/2 B5 Cak? Da E8 


12. R3 de doğru ve düzlem ile ilgili verilen ifade- 
den hangisi yanlıştır? 


A) Paralel doğruların bir düzlem üzerindeki dik 
iz düşümleri de paraleldir. 

B) Paralel ve eş doğru parçalarının bir düzlem 
üzerindeki dik iz düşümleri de paralel ve eştir. 

C) Bir şeklin paralel iki düzlem üzerindeki dik iz 
düşümleri de eştir. 

D) Bir dik açının bir düzlem üzerindeki dik iz dü- 
şümü dik açı olmayabilir. | 

E) Bir dikdörtgenin bir düzlem üzerindeki dik iz 
düşümü dikdörtgen veya karedir. 


< Ns << 


1. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri her 
zaman doğrudur? 





I. Bir düzleme üzerindeki bir A noktasında dik 
olan doğru, bu düzlem üzerinde olan ve A 
noktasından geçen bütün doğrulara da diktir. 

I. Bir dikdörtgenin bir düzlem üzerindeki dik iz- 
düşümü yine bir dikdörtgendir. 

IN. Bir doğru parçasının bir düzlem üzerindeki 
dik izdüşümünün uzunluğu kendisine eşit ise 
doğru parçası düzleme paraleldir. 


A) Yalnız | 
D)ivelli 


B) Yalnız Il G) Yalnız II 


E) İl velil 


2. Dörtdoğru düzlemi sekiz bölgeye ayırmaktadır. 


Bu doğrulardan birine çizilen paralel doğru ile 
diğer doğruların kesişim kümesi için aşağıda- 
kilerden hangisi daima doğrudur? 





A) Bir elemanıdır. 

B) İki elemanlıdır. 

GC) Üç elemanlıdır. 

D) Bir veya üç elemanıdır. 
E) Sonsuz elemanlıdır. 


3. R3 te aşağıdakilerden hangisi veya hangileri 


daima doğrudur? 
I. Bir doğru ile bir düzlemin ortak bir tek nokta- 
si varsa doğru düzlemi keser. 


Il. Kesişen farklı iki düzlemin kesişim kümesi bir 
doğrudur. 


li. Kesişen farklı iki doğrunun kesişim kümesi 
bir noktadır. 


IV. Bir doğru ile bir düzlemin birden fazla ortak 
noktası varsa doğru düzlem içindedir. 


B) Lil vellli O)i,il ve iV 
E)Lİ, iii veiV 


Ajiveli 
D)ivelli 
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A ve B düzlemleri 104” lik açıyla kesişmektedir. 
A ve B düzlemlerinin kesişimiyle oluşan açıların 
açıortay doğrularının oluşturdukları .N düzlemine 


odikbir d doğrusu veriliyor. 


d doğrusunun A ve B düzlemleri ile yaptığı 
dar açılardan birinin ölçüsü aşağıdakilerden 
hangisi olabilir? 


Alanı 60 cm? olan dikdörtgenin bir kenarı E düz- 
lemi üzerindedir. 


Dikdörtgenin E düzlemi üzerindeki dik izdüşü- 
münün alanı 30 cm? ise dikdörtgen ile düzlem 
arasındaki açının kosinüsü kaçtır? 


A) 


2 D) Ni E) 


B) 5 o e 


ale 


2 


Y a/B 
W d Eb 
olmak üzere, 


5 


Yukarıdaki verilere göre, aşağıdakilerden han- 
gisi yanlıştır? 


A) cile 8 düzlemlerinin ortak noktası yoktur. 
B) d, doğrusu B düzlemine paraleldir. 


C) d, doğrusu o düzlemine paraleldir. 


) 
D) d, doğrusunu keseri bir doğru d, doğrusunu 
da kesebilir. 


E) d, ved, doğruları daima paraleldir. 
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10. Aşağıdaki öncüllerin hangisi veya hangileri 
uzay belirtmez? 


7. Aşağıda verilen d, ve d, doğurularının en az bi- 
rer noktası bulundukları düzleme aittir. 
1. Dördü aynı düzlemde olmayan dört nokta 
Il. Bir düzlem ile dışındaki bir nokta 
lil. Bir düzlem ile dışındaki bir doğru 
li emmi M. Farklı iki düzlem 
V. Aykırı olmayan doğrular 


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi aykırı doğ- 
rulara örnek olabilir? 





da————» 
a A) ivell B) Il ve Ili C)illvev 
D) Yalnız IV E) Yalnız V 

9 pi a 
ZEN /E 

E) 

sd, 
EN 





11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 
A) Farklı iki düzlemin en çok bir ortak doğrusu 
vardır. 
B) Üç düzlem uzayı en az dört en fazla sekiz 
El bölgeye ayırır. 
: ü leri 309 lik acıyla kesişmektedir. N C) Bir doğrunun üzerindeki bir noktadan geçen 
Ber, Ya Gizleme li ve bu doğruya dik birden fazla düzlem vardır. 
A düzlemi üzerinde köşegen uzunluğu 4 yili D) Düzlemde belli bir noktaya eşit uzaklıktaki 
olan bir karenin B an üzerindeki dik iz- noktalar çember, uzayda ise küre belirti. 
Mşimenen alalekie em. lez E) Paralel iki düzlemi kesen üçüncü bir düzlem 
A) 16/3 B88 OAB D) 23 E) VW varsa ara kesitleri paraleldir. 
9. A, B, C noktaları 
E düzleminin bi- 
ali 12. R3 te aşağıdakilerden hangisi veya hangileri 
PAJLE her zaman doğrudur? 
GE BO i. Farklı iki düzlem bir uzay belirtir. 
ik Ii Düzlemin dışındaki bir noktadan düzleme sa- 
|ABJ > 20cm dece bir dik doğru çizilebilir. 
m(GPÂ) 60" li. Uzayda bir doğrunun üzerindeki bir noktadan 
Yukarıdaki verilere göre, PBA üçgeninin alanı geçen ve bu doğruyu dik bir tek doğru vardır. 
kaç Gnl A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız lll 
A)50 B)100 C)150 D)200 E)250 D) | veli E)il veli 
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dnB1Gj) 
(ABI € d 





(ABI nin 8 düzlemi üzerindeki dik izdüşüm uzun- 
luğu 10 cm dir. 

|AB| - |CD| - 20 cmise, |BCJ uzunluğu 
kaç cm dir? 


A)60 B)50 C)40 D)a0 E)25 


2. Uzayda; 
I. Paralel iki doğru bir tek düzlem belirtir. 
II. Farklı iki noktadan sonsuz düzlem geçer. 
IN. Aynı doğru üzerinde olmayan farklı üç nokta 
bir düzlem belirtir. 


ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur? 





A) i veli B) | ve ill C) ll ve ili 
D)i,ll veli E) Yalnız Il 
3. AcE,DeF 
ELF 
(AB| 1 BC 
(DCI 1 BC 
JAB|—-7cm 
İDC| — ii cm 
(BC| — V26 cm 
Şekildeki E ve F düzlemleri dik kesişmektedir. 
Buna göre, JAD| kaç cm dir? 
A2 B)18 CO 14 Di1is5 E)17 
>> Ns > 





irve 


Z 









KATI CİSİMLER ve UZAY GEOMETRİ 







Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle düzlem be- 
lirtir? 

A) Kesişen iki doğru 

B) Bir doğru ve bir nokta 

C) Üç nokta 

D) Aykırı olan iki doğru 

E) Herhangi iki doğru 


Uzayda birbirine eşit uzaklıkta en fazla kaç 
nokta olabilir? 


A)3 B)4 C) 5 D) 6 E)7 


a, B, yve9 
düzlemleri veriliyor. 
a /B//y 





Yukarıdaki verilere göre, aşağıdakilerin hangi- 
leri daima doğrudur? 


I. gile 6 nın arakesit doğrusu y ile 6 nın arake- 
sit doğrusuna paraleldir. 


li. &, B, y ve 6 düzlemleri uzayı en çok 8 bölge- 
ye ayırır. 


il & 16iseyldolur. 


IV. 6 düzlemine dik olan doğru « düzlemine pa- 
raledir. 


V. a düzlemine paralel olan doğru B ve y düz- 
lemlerine de paraleldir, yada bu düzlemler- 
den birinin içindedir. 

A)iilvelii B)L ML, V 
D) il, İV ve V 


C) 1, İV V 
Ey Ili, VveV 
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7 Şekildeki ABCD 10. Üç düzlem uzayı altı bölgeye ayırıyorsa aşağı- 
düzlemi bir kare- daki önermelerden hangisi veya hangileri 
dir. EDB düzlemi doğrudur? i 
ile ABCD düzlemi 1. Bu üç düzlemin tek bir ortak doğrusu olabilir. i 
Gi e 11. Bu düzlemlerden ikisi paralel olabilir. İ. Bir paralelkenarın açıortaylarının kesişmesi 5. Düzlemde aşağıda verilen önermelerden han- 
açım Besi: ili. Düzlemlerden üçü de, ikişer ikişer kesişebilir. ile meydana gelen dörtgen için en doğru ifade gisi veya hangileri yanlıştır? 
dir. — e Zi - : Re 
j IM. Bu düzlemlerin üçü paralel olabilir. aşağıdakilerden hangisidir? 1. 8 cm uzunluğundaki (ABJ doğru parçasının A 
, i e b Ni ie A) Deltoid B) Eşkenar döriden ucundan 5 cm B ucundan 4 cm uzaklıktaki 
Şekilde; |ED| — |EB| — |AB| - 5v2 cm oldu- AyI—ii—İV B) 1-1 O) 1—li—ili / 5 Eşken 8 noktaların geometrik yeri iki noktadır. 
ğuna göre, |EC| kaç cm dir? D)11— 11 — IV EYiI—IV C) Dikdörtgen D) Paralelkenar il. Bir doğruya 2 cm uzaklıktaki noktalar ile bu 
i E) Kare doğru üzerindeki bir A noktasına 3 birim 
E)4 
A5 BAZ C)3y2  D)2v5 ) uzaklıktaki noktaların geometrik yeri iki nok- 
tadır. 

INI. Kesişen iki doğruya aynı anda teğet olan 
çemberlerin merkezlerinin geometrik yeri bir- 
birine dik olan iki doğrudur. 

A) Yalnız | B) Yalnız İl G) Yalnız ll 

ğıdakilerden hangisi yanlıştır? 
be AğPiakilerle nir 2. Dik koordinat sisteminde B(m 4 1, m?-3) D) Ive E) il vellli 
in : Su SN ee iki ir dü İzo. noktası veriliyor. m değiştikçe B noktalarının 
i 3 te aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bir doğrunun farklı iki noktası bir düzlem üze i lk > z 
Gi rinde ise, doğru bu düzlemin üzerindedir. geometrik yerini ifade eden bağıntı, aşağıda- 
A) Paralel iki düzlemden birine dik olan bir düz- B) Düzlem içindeki bir doğruya dik olan doğru kilerden hangisidir? 
lem diğerine de diktir. düzleme de diktir. A) yX-2x-2 B) y-x2 
B) Paralel iki düzlemden birine paralel olan bir C) Bir d doğrusu ile bir E düzleminin bir tek or- Yi y- 
düzlem diğerine de paraleldir. tak noktası varsa, d doğrusu E düzlemini bu C) y-x2-3 D) y-2x-3 
C) Paralel iki düzlemden birine dik olan bir doğ- 9 noktada keser. E)y-x-4 
ru diğerine de diktir. 3 D) Bir d doğrusu bulunduğu düzlemi ikiye ayırır. 6. A, B ve C sabit noktalarını köşe kabul eden 
D) Paralel iki düzlemin dışındaki bir doğru bu E) Bird doğrusu üzerinde alınan farklı iki nokta- y ABCD konveks çokgeninin alanının değişme- 
düzlemlerden birine paralel ise diğerine de nın bir E düzlemine uzaklıklarının eşit olması ğ mesi şartıyla alınan D noktalarının geometrik 
paraleldir. doğrunun düzleme paralel olduğunu göster- yeri aşağıdakilerden hangisidir? 
E) Paralel iki düzlem üzerindeki doğrular para- mez. 
leldir. A) Çember B) Doğru parçası G) Işın 
i D) Yarı doğru E) Doğru 
3. İçi dolu bir küre ile onu kesen bir düzlemin 
arakesiti aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Düzlem B) Doğru parçası C) Daire 
12. R3 te bir doğru ve bu doğrunun dışındaki bir D) Çember yayı E) Doğru 
nokta için aşağıdaki öncüllerden hangileri 
9. doğrudur? 
1. Bu noktadan geçen ve bu doğruya dik bir tek 7. Düzlemde aşağıda verilen önermelerden han- 
i doğru vardır. gisi veya hangileri doğrudur? 
Il. Bu noktadan geçen ve bu doğruyu kesen |. Sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların 
sonsuz doğru vardır. geometrik yeri bir çernberdir. 
li Doğru dışındaki bu noktadan geçen ve doğ- N . il , 3 Ii. Bir doğruya eşit uzaklıktaki noktaların geo- 
ruyu kesen doğrular bir düzlem belirler. 4. Düzlemde B ve C köşeleri sabit olan bir ABC metrik yeri bu doğruya paralel olan iki doğru- 
Şekilde B, C, D, F, H noktaları E düzlemi üzerin- IM. Doğru dışındaki bu noktadan geçen ve doğ- Megenimin Mal sabit olacak şekilde A köşesi- dur. 
ir. AH.dağru parçası E düzlemine dik ve ru ile « açısı yaparak kesişen iki doğru vardır. ne ait noktaların geometrik yeri aşağıdakiler- Il. Sabit iki noktaya eşit uzaklıktaki noktaların 
Me pe pan , a (a 4909) den hangisidir? geometrik yeri orta dikme düzlemidir. 
İHD|>|HF|>|HB|>|HG| ise, aşağıdakiler- 
den hangisi en büyüktür? ALIM  BLHEUN  OOŞLILIN IM A) Birnokta oo B)İkinokta (oo C) Birdoğru A) Yalnız | B) Ive C) ivelll 
A) (HC) B) (AHI C)TABI D)JACI EYJADI D) Il, , IV ELİ, V D) Bir çember yayı o E) Paralel iki doğru D) Ii ve INI E)Lilvellli 
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8. Düzlemde; verilen bir doğrudan eşit uzaklıkta- 
ki noktaların geometrik yeri, aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Kesişen iki doğru 

B) Bu doğruya paralel bir doğru 

C) Bu doğruya paralel farklı iki doğru 
D) Bu doğruya ortalayan bir doğru 
E) Bu doğruya teğet bir çember 

9. Sabit bir (AB) doğru parçasını kiriş kabul 
eden çemberlerin merkezlerinin geometrik 
yeri için en doğru ifade aşağıdakilerden han- 
gisidir? 

A) Bir nokta 

B) İki nokta 

C) Doğru parçası 

D) Doğru 

E) (ABI nin orta dikme doğrusu 

10. Düzlemde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Bir ABC üçgeninin köşelerine eşit uzaklıktaki 
noktaların geometrik yeri, ABC üçgeninin 
çevrel çemberinin merkezidir. 

B) Bir ABC üçgeninin kenarlarına eşit uzaklıkta- 
ki noktaların geometrik yeri, ABC üçgeninin 
iç teğet çemberinin merkezidir. 

C) Bir ABC üçgeninin kenarlarının orta dikmele- 
rinin geometrik yeri, ABC üçgeninin çevrel 
çemberinin merkezidir. 

D) Bir ABC üçgeninin (AB) ve JACJ kenarlarına 
eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri, 
(BCJ kenarına ait kenarortaydır. 

E) Bir ABC üçgeninin A köşesinden (BCJ kena- 
rına çizilen doğru parçalarının orta noktaları- 
nın geometrik yeri, (BCJ ye paralel bir doğru 
parçasıdır. 
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11. Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? 


A) 
B) 


©) 


D) 


E) 


12. Bir 


Uzayda sabit iki noktaya eşit uzaklıktaki nok- 
taların geometrik yeri orta dikme düzlemidir. 
Uzayda sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki nok- 
taların geometrik yeri bir küredir. 

Uzayda bir düzleme eşit uzaklıktaki noktala- 
rın geometrik yeri bu düzleme paralel iki düz- 
lemdir. 

Uzayda bir doğruya eşit uzaklıktaki noktala- 
rın geometrik yeri silindirik yüzeydir. 

Uzayda paralel iki düzleme eşit uzaklıktaki 
noktaların geometrik yeri bu düzlemlere pa- 
ralel bir doğrudur. 


dörtgenin kirişler dörtgeni olması için karşılık- 


lı açılar toplamının 1809 olması gerekir. 


Bu 


bilgiye göre, aşağıdaki dörtgenlerin hangi- 


sinin köşelerinden hiçbir zaman çember geç- 





mez? 
A) Dik yamuk B) Kare G) Dikdörtgen 
D) Deltoid E) İkizkenar yamuk 


13. Düzlemde aşağıda verilen önermelerden han- 


gisi yanlıştır? 
A) Bir açının kollarına eşit uzaklıktaki noktaların 


B) 


6) 


D) 


E) 


geometrik yeri bu açının açıortayıdır. 

Paralel iki doğruya eşit uzaklıktaki noktaların 
geometrik yeri bu iki doğruya paralel olan bir 
doğrudur. 

Bir doğruya eşit uzaklıktaki noktaların geo- 
metrik yeri bu doğruya paralel olan bir doğ- 
rudur. 

Sabit iki noktaya eşit uzaklıktaki noktaların 
geometrik yeri orta dikme doğrusudur. 

Bir doğru parçasını dik açı altında gören açı 
köşelerine ait noktaların geometrik yeri bu 
doğru parçasını çap kabul eden çemberdir. 


«< ve << 








1. Düzlemde aşağıda verilen önermelerden han- 
gisi veya hangileri doğrudur? 

i. Kesişen iki doğruya eşit uzaklıktaki noktala- 

i rın geometrik yeri açıortay doğrularıdır. 

WA merkezli yarıçapı 3 cm olan çembere dış- 
tan teğet, yarıçapı 1 cm olan çemberlerin mer- 
kezlerinin geometrik yeri A merkezli yarıçapı 
4 cm olan bir çemberdir. 

NI. Bir doğruya üzerindeki bir A noktasında teğet 
olan çemberlerin merkezlerinin geometrik 
yeri bu doğruya dik olan bir doğrudur. 


A) Yalnız | 
D) Yalnız |l 


B) i veli GC) Yalnız Ii 


E)I,ilvellll 


2. Aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda numa- 
ralanmış üçgenlerden hangisi veya hangileri 


çizilebilir? 

L c6cm ha -2V2cm mf8)30* 
Il. a-8cm c-4cm h, <5cm 
N.a-8cm O(c-6cm m(B) — 60* 
A) Yalnız | B) Yalnız Il G) | vellil 
D) ll ve lil E) i,livellli 


3. Düzlemde paralel iki doğruya aynı anda teğet 
olan çemberlerin merkezlerininin geometrik 
yeri için en doğru ifade aşağıdakilerden han- 
gisidir? 

A) Bir nokta 

B) Doğru parçası 

G) işin 

D) Bu iki doğruyu kesen bir doğru 

E) Bu iki doğruya paralel olan bir doğru 
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4. O merkezli yarıçapı 5 cm olan çembere yarı- 
çapı 2 cm olan çemberler içten teğet olduğu- 
na göre, bu çemberlerin merkezlerinin geo- 
metrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) O merkezli yarıçapı 7 cm olan bir çember 
B) O merkezli yarıçapı 6 cm olan bir çember 
C) O merkezli yarıçapı 4 cm olan bir çember 
D) O merkezli yarıçapı 3 cm olan bir çember 
E) O merkezli yarıçapı 2 cm olan bir çember 


5. Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenler- 
den hangisi cizilemez? 


A a-3cm b 4cm c-5cm 
B) a-7cm b-4cm c- İ cm 
2 
C)a-i1i2cm b-7cm c-5cm 
D) a-8cm b—-8cm c-10cm 
E a-4cm b 5cm c-8cm 


6. Yalnız cetvel ve pergel yardımıyla aşağıdaki- 
lerden hangisi veya hangileri çizilebilir? 


1. Bir doğru üzerindeki bir A noktasından geçen 
ve bu doğruya dik olan bir doğru 


il. Bir doğruya, dışındaki bir A noktasından dik 


bir doğru 
IN. Bir doğruya dışındaki bir A noktasıdan para- 
lel bir doğru 
A) Yalnız | B) i veli GO) i velil 
D) il veli E)Lilvelili 


< 221 


>Ş> Geometrik Yer ve Üçgen Çizimi 


Test -2 ZA 





7. Yarıçapı 6 cm olan bir çembere ait a5 cm 
uzunluğundaki kirişlerin orta noktalarının 
geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Yarıçapı 5 cm olan çember 
B) Yarıçapı 4 cm olan çember 
G) Yarıçapı 3 cm olan çember 


D) Yarıçapı 2V3 cm olan çember 


E) Yarıçapı 25 cm olan çember 


8. Uzayda sabit üç noktaya uzaklıkları eşit olan 
noktaların geometrik yeri için en doğru ifade 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Bir nokta 

B) Doğru parçası 
C) Işın 

D) Bir doğru 

E) İkinokta 


9. Bir eşkenar dörtgenin içinde alınan bir nokta- 
nın kenarlara uzaklıkları toplamı için aşağıda- 
ki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? 

( : Eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğu) 
(h : Eşkenar dörtgenin yüksekliği) 


A)xsh B)2h—-x O)2x*h Dy Z E) 2h 


10. Düzlemde bir d doğrusu ve bu d doğrusunun 
üzerinde bir A noktası alınıyor. 


A noktasından 3 birim ve d doğrusundan 2 bi- 
rim uzaklıktaki noktaların geometrik yeri aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 

A) İki nokta 


B) Dört nokta C) Çember 


D) Çember yayı E) Doğru parçası 
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11. Bir çemberin üzerinde sabit bir A noktası alınıyor. 
JAC| — 2JCB| olacak şekilde JABJ kirişleri 
üzerinde alınan C noktalarının geometrik yeri 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Doğru parçası 
B) Çember yayı 
C) Işın 
D) A noktasında çembere içten teğet yeni bir 
çember 


E) A noktasını merkez kabul eden bir çember 


. Uzayda bir E düzlemi ile E düzleminden 7 birim 
uzaklıkta bir P noktası alınıyor. 


E düzleminden 4 birim ve P noktasından 5 bi- 
rim uzaklıktaki noktaların geometrik yeri aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


A) İki nokta 

B) Dört nokta 

C) Doğru parçası 

D) Yarıçapı 3 birim olan bir çember 
E) Yarıçapı 4 birim olan bir çember 


13. Aşağıdaki önermelerden hangisi veya hangi- 
leri doğrudur? 


1. O merkezli bir küreye ait kirişlerin orta dikme- 
lerinin kesim noktalarının geometrik yeri kü- 
renin merkezi olan O noktasıdır. 


Il Bir düzleme teğet olan eş kürelerin merkezle- 
rinin geometrik yeri, bu düzleme paralel olan 
iki düzlemdir. 

ili. Kesişen iki düzleme teğet olan kürelerin mer- 
kezlerinin geometrik yeri, dik kesişen iki düz- 
lemdir. 


A) Yalnız | 
D) il velil 


B) Yalnız Il 
E)i,iivelii 


G)i veli 
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2. 


Köşeleri A(-5, 3), B(1, 2), C(5, 5) olan ABC 
üçgeninin (BC) kenarına ait yüksekliğinin 
uzunluğu kaç birimdir? 





Köşe noktalarının koordinatları A(1, 4), B(2, — 1) 


ve Cla, b) olan ABC üçgeninin ağırlık merkezi 
x ekseni üzerinde apsisi 2 olan noktadır. 


ABC üçgeninin alanı kaç birimkaredir? 


z 
AM B; Gs D)2,5 OoOE)3 
y Cc ABCD bir kare 
Aze) 
2 

ğ | 

z Doz) 

2) 

ö A > X 





Analitik düzlemdeki verilere göre, karenin kö- 
şegenlerinin kesim noktasının koordinatları 
aşağıdakilerden hangisidir? 


a 


B) (1) 
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4. (BAJ 1 fAGJ 
IBA| - Jacj 
> X Afz, a 2) 








Dik koordinat sistemindeki verilere göre, 
Alanı (ABOC) kaç birimkaredir? 


A)2 B) 3 o) 4 D) 5 E) 6. 


5. OABC dikdörtgen 
dı: e 
2 


yx 








dı 


Dik koordinat sistemindeki verilere göre, 
OABC dikdörtgeninin çevresi kaç birimdir? 


A)2 B)3 Cc)4 D) 6 E) 8 


6. Analitik düzlemde Af(3, 2) noktası ile B(X, y) 
noktasının orta noktası Ili. bölgede olduğuna 
göre, B(, y) aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
A) C4,-2) B) -2,-1) 


D) -4,-3) 


0)3,-4) 
6) (0,-3) 
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ABCD para- 
lelkenar 


JAE| — |EDJ 
JAF| — |FBJ 
A(S, 2) 
K(3, 4) 


7. AB:2) E D 


F K(3,4) 





B G 


Yukarıdaki verilere göre, C noktasının koordi- dj 


natları aşağıdakilerden hangisidir? 
B) 2,5) C) (3,—8) 


E) (3,8) 


A) (2,-5) 
D) 3,8) 


8. Analitik düzlemde köşelerinin koordinatları 
AÇ 6,7), B(n, 5), C(1, 2) olan ABC üçgeninin 


alanı > birimkare olduğuna göre, n aşağı- 


dakilerden hangisi olabilir? 


A) 0 B)1 Cc) 2 D)3 E) 4 
9. A2, 2) 
c(0, -2) 
JAD| < |DB| 








Analitik düzlemdeki verilere göre, |BC| kaç 


birimdir? 


A) V5 B) 2v2 c)3 D) 4 
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10. 


11. 





TESİS TAKE TR 





NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 








(CB| - |BE| 1. Dik koordinatdüzleminde verilen A(i; 3) ve B(5, 4) 

JAE| — JED| noktaları bir ABCD paralelkenarının -köşelerinin 
koordinatlarıdır. 

CA, 0) 


K(-1, 1) noktası CD doğrusu üzerinde bir nok- 
ta olduğuna göre, ABCD paralelkenarının ala- 
nı kaç birimkaredir? 








A) 12 


B)8 Cc) 6 D) 5 E) 4 


Yukarıdaki verilere göre, D noktasının apsisi 





kaçtır? 
A)4 B) 5 C) 6 D) 7 E)8 
2. OABC dikdörtgen 
JCM| — p birim 
7 |AN| —r birim 
BE, 0) A(OABC) — 12 bi- 
JAP|  |PB| rimkare 
JAK| — 5 birim 
2 
Yukarıdaki verilere göre, p .r çarpımı kaçtır? oO& 
N 
A)8 B) 10 C) 12 D) 16 E) 20 
Yukarıdaki verilere göre, T noktasının apsisi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) -9 B)-8 C)-6 D) -5 E)-2 
3. AG-1) ABC bir üçgen 
Gi; ağırlık merkezi 
OABC bir deltoid AG, — 1) 
|(OA| - |0GJ B B(, —2) 
J(AB| — (CB| G3, 4) 
A(4, 3) 
B(6, y) B (1-2) E C (8,4) 








Dik koordinat sistemindeki verilere göre, tara- 


w H GECD dörtgeninin alani biri redir? 
Analitik düzlemdeki verilere göre, OABC del- Benimi Sani Kaç birlmkaredir 


toidinin alanı kaç birimkaredir? 






MN Bb dg. wi. g2 
A)20 B24 C)so D36 E)40 2 3 3 5 3 
< Ns << >> WS > 


BOA bir üçgen 
(0B| < JAB| 
A(8, 2) 








Dik koordinat sistemindeki verilere göre, ABO 
üçgeninin alanı kaç birimkaredir? 


(ABJ L (BDJ 
(ACI < (BC) 
A(-1,0), 

D(9, 0) 





Yukarıdaki verilere göre, Alan (OCBD) kaç bi- 
rimkaredir? 


A)12 B)15 C)19 Dai E2 


JAB| 8 birim 
|CD| — 2 birim 
(BAJ 1 ADI 
(ADI 1 (DGJ 


> X 








Dik koordinat sistemindeki verilere göre, D 
noktasının apsisi kaçtır? 


2E gp vE o)i YE EYS 
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7. Analitik düzlemde A(-5, 2) ve Bf(a, 6) noktaları 


10 


veriliyor. 


LABJ nin orta noktasının orijine uzaklığı 2v5 
birim olduğuna göre, a nın alabileceği değer- 
ler toplamı kaçtır? 


A) 6 B) 7 Cc) 8 D) 9 E) 10 


Analitik düzlemde köşe noktalarının koordinatları 
A(2, 4) B(3, 3) ve C(-2,—6) olan ABC üçgeni ve- 
riliyor. 

Buna göre, V, kaç birimdir? 

(Wp > TACI kenarına ait kenarortay uzunluğu) 
A)2YV10 Bs a 


D)33 E)5 


Analitik düzlemde; A(n—-5, 2m $* 2), B(3,4), 
C(5, 2m) ve D(0, 2) noktaları verilmektedir. 


|AC| > |BD| olduğuna göre, n nin alabileceği 
değerler toplamı kaçtır? 


Analitik düzlemde verilen ABC üçgeninin ağırlık 
merkezi G(3, 4) noktasıdır. 


Af 5, 4) olduğuna göre, (BCJ kenarına ait V. 
kenarortay uzunluğu kaç birimdir? 


A)8 


>> 22655 








Zirve 








12. 


13 


14 


deE,F. G,H bu- 
D “lundukları kenar- 
“ların orta noktala- 


H8,3) rıdır. 


(0 


Yukarıdaki verilere göre, F noktasının koordi- 
natları toplamı kaçtır? 


A)-2 B) —1 c)0 D) 1 E)2 


Analitik düzlemde Afm, n) noktası Il. bölgede 

bir nokta olduğuna göre, Bl n m?) nok- 
m 

tası aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) (2,1) B) (1, -2) 


D) 2,2) 


6) (1,-—1) 
E) (1,4) 


Analitik düzlemde A(-1,7) noktasının x ek- 
senine göre simetriği B noktası ve y eksenine 
göre simetriği C noktası olduğuna göre, |BC| 
kaç birimdir? 


D)5V/2  E) 10v2 


Analitik düzlemde A(-1, 3) noktasının x — 2 
doğrusuna göre simetriği B, A noktasının y — -1 
doğrusuna göre simetriği C noktası ise, (BC| 
kaç birimdir? 


AMW2 Ba OZ Ds E)10 
«< Iv << 


ABCD dörtgenin- > 





1. 


22> 





Afm? * 1,—n) ve Bin, mn) noktaları koordinat 
düzleminde aynı bölgede iki nokta olduğuna 
göre, C(m, n) noktası aşağıdakilerden hangisi 
olabilir? 


A) (2,3) 
D) (4, 1) 


B) (-2,3) C) (2,-1) 


E) (4,—1) 


Köşe noktalarının koordinatları Ac 1, 6), 
B(-3, — 2) ve C(1, - 1) olan ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi aşağıdakilerden hangisi? 
A) (1,1) 

D) (1,3) 


B) <1,1) 6) (1,2) 


E) 2,1) 


Dik koordinat düzleminde A(3, 2) ve B(7, k) 
noktaları arasındaki uzaklık k birim olduğuna 
göre, k kaçtır? 

A)2 B)3 C)4 


D) 5 E) 6 


Analitik düzlemde köşe noktalarının koordi- 
natları i 


A(8, 10), B(-4,—1) ve C(2,—-1) 


olan ABC üçgeninin alanı kaç birimkaredir? 


A)33 oB)36 C) 40 


We >> 
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5. 
6. 
2 
â 
7. 





Analitik düzlemde A(6, 7-—-m) ve B(2,2m * 1) 
noktalarından geçen doğru x-eksenine paraleldir. 


Buna göre, m kaçtır? 


A) 1 B) 2 


c)3 


D) 4 E)5 


ABC ikizke- 
nar üçgen 


JAB| — JAC| 
A(-4, 0) 

B(6, O) 

ce, m) 








Dik koordinat düzlemindeki verilere göre, C 
noktasının ordinatı (m) kaçtır? 


A) 6 B)7 Cc) 8 D)9 E) 10 


Analitik düzlemde bir ABCD karesinin A(-i, 3) 
ve C(3,5) köşeleri veriliyor. 


Yukarıdaki verilere göre, ABCD karesinin ala- 
nı kaç birimkaredir? 


A) 5 


Analitik düzlemde, A(- 3, 1) ve B(4, — 13) nok- 

4 
İcBl 3 
da bölen C noktasının koordinatları aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


talarını birleştiren doğruyu oranın- 


A) (1,.-6) B) (1,-7) 
D) <1,-6) 


0) (0,.-7) 
E) (1,5) 
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9. Analitik düzlemde verilen A(1,—2) ve B(-3,k) 
noktaları arasındaki uzaklık 5 birim ise 
Kk € Z' aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 1 B)2 c)3 D)4 E)5 


10. A(-2,5) G B(6,1) 


—— 0 ————— 


JAB| - 4|CBJ| ise, C noktasının koordinatları 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (0,4) 
D) (2,4) 


B) (4,2) C) (4,0) 


E) (1,4) 


11. AÇA, 0) 
BÇ2, 3) 
Cc, 6) 
De, 3) 
E(4, 3) 
F(4, O) 





Şekildeki dik koordinat sisteminde verilenlere 
göre, taralı alan kaç birim karedir? 


A)9 B)18 C27 D36 E)45 


OABC paralel- 
kenar 


B(Z, 4) 
C(1, k) 





Yukarıdaki verilere göre, OABC paralelkenarı- 
nin alanı kaç birim karedir? 


A)14 B)18 C)24 D)28 E)32 


> 2285 


Zirve 


14. 


A(0,8) 
B(8, O) 
C(a, b) 





Yukarıdaki şekilde A(AOBC) — 64 cm? oldu- 
ğuna göre, a * b toplamı kaçtır? 


A)10 B)12 C)14 D)16 E)20 


Analitik düzlemde bir eşkenar üçgenin iki kö- 
şesinin koordinatları A(2, 0) ve B(6, 0) nokta- 
ları olduğuna göre, üçüncü köşenin koordi- 
natları aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) (4, - 2V3) 


B) (2V3, 4) G) <4, 23) 


D) (4,3) E) -4,-2y3) 


. Dik koordinat sisteminde x ekseni üzerinde 


olup, A(7, - 4) ve B(1, 2) noktalarına eşit 
uzaklıkta bulunan noktanın apsisi kaçtır? 


A) 6 B) 5 o) 4 D)3 E)2 


(BAJ 1 JACI 
ACI, a) 
B(-3, 0) 
C(7, 0) 





Yukarıdaki verilere göre, a kaçtır? 


A)2 B)3 c)4 D)5 E) 6 


«< ıs << 


o Test-3 





1. 


rusunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir? 


6) 


A4  B) 


ole 
slo 


D) > E)3 


d,:2X4*y—-6-0 
Alan(ABC) — 15 
birim kare 





Yukarıdaki verilere göre, d, doğrusunun eğimi 


kaçtır? 

—-4 —3 -2 3 
A) — B) — Cc) — D) — Bai 
) 3 17 ) 3 Iz 


3. Dik koordinat düzleminde A(-2, 5), B(3, — 6) 
noktalarından eşit uzaklıktaki noktaların geo- 
metrik yerini gösteren ifade aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) x-11y-8-0 B) x*y-8-0 


C) 5x-11y—8-—0 D) xX*y-6-0 


E) 4x—2y43-0 


»> Ns > 


Analitik düzlemde verilen 4X — 3y 4 2 - 0 doğ- 


DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 


Zirve 














Yukarıdaki şekilde y-x, x—1 ve y-6 doğ- 
ruları verilmiştir. 


Buna göre, |AB| kaç birimdir? 


A)sv2 B)aV2 OsyY2 Dez E)72 


Eğimi -2 olan ve A(3, 2) noktasından geçen 
doğrunun eksenleri kestiği noktalar arasında- 
Ki uzaklık kaç birimdir? 


A)10 B)aV5 C)sW8 Deyi ay? 


Dik koordinat sis- 
teminde A(4, 3) 
noktasından oge- 
çen bir doğru x — 
eksenini apsisi b 
olan, y — eksenini 
ordinatı a olan 
noktada kesmek- 
tedir. 





Buna göre, (a—3). (b — 4) çarpımının sonucu 
kaçtır? 


A)3 B) 4 Cc) 6 D) 12 E) 24 
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7. Analitik düzlemde verilen 2x— y 4 6 - O doğru- 
sunun x — eksenine göre simetriği olan doğru 
mx-4y1k-0 doğrusuna dik ise, m kaçtır? 


A)-—1 B)-2 co D? Eyi 


8. Analitik düzlemde 
(a-1)xs*-a*3 (5-1) yz0 


denklemiyle verilen doğruların kesim noktası 
3x - 2y * m—3 — 0 doğrusu üzerinde ise, m 
kaçtır? 


A)-2 B)-8 ©G-4 D2 Eyi 


9. Dik koordinat sisteminde K(3, 1) noktasının 
— -3x-a doğrusuna olan uzaklığı y10 bi- 
rim ise, a kaç olabilir? 


B)- 4 C)4 D) 6 E 0 


10. Analitik düzlemde x-2k41vey-3k42 
parametrik denklemleri ile verilen doğrunun 
eğimi aşağıdakilerden hangisidir? 


AZ B)> ca DE E)< 
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Zirve 














m. — esiri <<&... 


Şekildeki BAC 
dik üçgeninin 
hipotenüsü 
ys—6doğru- 
su üzerinde- 
dir. 

AÇ 6, 0) 

B(- 9, — 6) 


Dik koordinat sistemindeki verilere göre, C 
noktasının apsisi kaçtır? 


A)2 B)3 C)4 D)5 : E)6 


Şekilde verilen- 
lere göre, d, ve 
d, doğrularının 
kesim noktası- 
nın koordinatla- 
rı aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) (8,-2) B) (4,—3) 6) (5,—4) 
D) (4,—-4) E) (6,—6) 
ABCD kare 
A(1,.0) 
B(9, — 4) 


Dik koordinat sistemindeki verilere göre, tara- 
ii dörtgenin alanı kaç birimkaredir? 


A)20 B)30 C)J40 DSO E60 


< NS << 






DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 





ABCD bir kare 
SAÇI, 0) 
DO, 2) 





Dik koordinat sistemindeki verilere göre, O ve 
C noktalarından geçen doğrunun denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) y-3x-0 B) 3y—-2x-0 
C) 2y-x-0 D) 2y—3x-0 
E) y*2x-0 


2. Analitik düzlemde A(2m, 3) ve B(4, m — 1) nokta- 
ları veriliyor. 


Buna göre, JABJ doğru parçalarının orta nok- 
talarının geometrik yerinin denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 

A)y—x B)y—2x 


D)x—2y 


O)ysx*2 


3. Analitik düzlemde (2, 3) noktasından (1, 2) ve 
(2, 5) noktalarına çizilen iki doğrunun ara- 
sındaki dar açının tanjantı kaçtır? 


A)-2 Bo G2 Dz E)3 


>> Ws > 





Zirve 








4... d,:3x— 4y*-k-0 
d,:6x—8y—24 -0 
A(ABC) — 10 
birimkare 
Xx 
"A€d, 
Yukarıdaki verilere göre, k kaçtır? 
A)8 B) 10 C) 12 D) 16 E) 18 
5. y A,B,C,D 


noktaları çem- 





B ber üzerinde 
B (0, 8) 

A D(k,2) i Cc (4,0) 

O C(4,0) D (k, 2) 


Yukarıda verilen çember C noktasında Ox ek- 
senine teğet olduğuna göre, D noktasının ap- 
sisi (k) Kaçtır? 


A) 6 B) 7 c) 8 D) 9 E) 10 


6. A(6,1) ve JBCJ kenarı 4x * 3y-12 - 0 doğ- 
rusu üzerinde bulunan ABC eşkenar üçgeni- 
nin bir kenarının uzunluğu kaç birimdir? 


AV B238 C3V8 D3 6 
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Şekildeki oOACB 
dörtgeni bir delto- 
id olup bu delto- 
idin alanı 24 birim- 
karedir. 








A ve B noktalarından geçen doğrunun denkle- 
mi: x—y—4 —- 0 olduğuna göre, C noktasının 
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (5.-5) B) (6,—6) G) (6,—-5) 


D) (5,-6) E) (6,—7) 


8. Analitik düzlemdel. bölgede vedenklemiy x*3 
olan doğru üzerindeki bir A noktasının orijine 
uzaklığı V17 birimdir. Denklemi y — x 4 3 doğru- 
sunun y eksenini kestiği nokta B olduğuna göre, 
AOB üçgeninin alanı kaç birimkaredir? 





A) 1,5 B) 2 G) 2,5 D)3 E) 3,5 
9. Ay ABC bir üçgen 
A 
ad IBAJ 1 JACI 
B«-2,0), 
Xx 
Cc (2,-3) 


C 
Yukarıdaki verilere göre, A(ABC) kaç birimka- 
redir? 
15 
A)5 B) 6 C) > D)8 E)9 
3> 23255 





Zirve 








© Test-2 << 





10. 


11 


12. 








xt2y*-k-0 


Yukarıdaki şekilde Xx - 2y * k - 0 doğrusuile 
y - mx doğrusu B noktasında kesişmekiedir. 


AB 1 
ac” olduğuna göre, m' nin değeri kaçtır? 
A) 1 B) 2 C)3 D) 4 E)5 


Analitik düzlemde denklemi 2x - 3y 6 -0 
olan doğrunun, denklemi Xx -Şye 2-0 olan 


doğruya göre simetriği olan doğrunun denkle- 
mi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 2x-3y45-0 
C) 2x -3y45-0 


B) 2x-3y4$2-0 
D) 2x43y12-0 


3 
E) x-—y-2-0 
) pY 


Analitik düzlemde verilen 
x*-2y-1-0 ve 2x-y13-0 


doğrularının kesişim noktasından geçen açı- 
ortay doğrularından birinin denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


A) 3x-y*-2-0 B) 3x-yi2-0 


CO) x*3y4*-4-0 D) x—-3y—-4-0 


E)3x-y-2-0 


«< Ns << 





DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ > 





1. o Analitik düzlemde verilen Afi, 5) ve B(-3, 3) 
noktalarından geçen doğru üzerindeki her- 
hangi bir nokta P(3, b) ise b aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 





OKLM bir kare 
L,PN noktaları d 
doğrusu üzerinde 


P(2,0) 
N(0, -6) 





Yukarıdaki verilere göre, OKLM karesinin ala- 
nı kaç birimkaredir? 


Zirve 


A)4 B) 9 


C) 12 


NE 


3 
dı — yıx—1-0 
3 y 


ABC eşkenar üçgen 





Yukarıdaki dik koordinat sistemindeki verilere 
göre, C noktasının koordinatları aşağıdakiler- 
den hangisidir? - 





AES) B) ( VE l ENE.) 
D)(2.2) E)(2,2v3) 
> Ns >> 


4. 


KER olmaküzere (k—-1)x-ky—5-0 
doğrularının kesim noktasından geçen ve 


y-2x-4 1-0 doğrusuyla dik kesişen doğru- 
nun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 2y—-x-15-0 
C) y-2x-15-0 


B) 2y-x-15-0 
D) 2y4x-5 -0 
E) 2y4x45-0 


Dik koordinat sisteminde A(1, 3) noktasının B(X, y) 
noktasına göre simetriği d doğrusu Üzerindeki C 
noktasıdır. (ACJ L d olmak üzere d doğrusunun 


denklemi ya olduğuna göre, |AB| kaç 


birimdir? 


AZ B2 ©3 D4 EE) 


w|lo 


Dik koordinat sis- 
teminde oOOCAB 
karesinin A köşesi 
ys 2x -* mdoğ- 
rusu üzerindedir. 








Buna göre, OCAB karesinin alanının m cinsin- 
den değeri aşağıdakilerden hangisidir? 


2 2 2 2 
GC) — pj a) çal 
9 9 6 4 3 
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7. 








Şekildeki dik koordinat sisteminde verilenlere 


göre, A(AOB) kaç birimkaredir? 


1 1 1 1 
B) — C)— D)— E— 
Iz li İz 


8. Dik koordinat düzleminde denklemi; 


(m -2)x *(2m-1)ys-m—4-0 olandoğru 
demetinin kesim noktasından geçen ve y Xx 
doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) y-x-2-0 
C) y-x-4-0 


B) y-x-3-0 
D) y—-x4-2-0 
E) y-xt-3-0 


9. Dik koordinat sisteminde verilen x 4 2y—4 -0 
doğrusunun, (- 3, 5) noktasına göre simetriği 
olan doğrunun denklemi nedir? 

A) x*-2y-10-0 
B) x*2y4*6-0 
CO) x*2y44-0 
D) 2X4y17-0 
E X*2y4$45-0 


>> 23423 


Zirve 





11 








DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 











o Test-3 Ç£ 
d:ıy—3x> 0 i 
JAC| — (0G) K(0, 6) 
A(0, 12) 


Dik koordinat sisteminde verilen d ve AB doğru- 
ları C noktasında kesişmektedir. 


Buna göre, Alan(AOC) kaç birimkaredir? 





Yukarıdaki şekilde L noktasının üzerinde bulundu- 
ğu AB doğrusunun denklemi; 3x * 2y— 18 — Odır. 


A) 16 B) 12 C) 11 D) 10 E)9 Buna göre, OKLM dörtgeninin alanı kaç birim 
karedir? 
A)14 oB)16 C)17 D)18  E)20 


Analitik düzlemde eğimi 2 olan ve A(-2, 7) 
noktasından geçen doğrunun denklemi aşağı- 


dakilerden hangisidir? 2. 
A) y>2Xx111 B) x-2y4*11 
C) yı2>x—11 D) ys2x$ 16 

E) y>2x-16 





Şekildeki koordinat sisteminde verilen ABCD 
karesinin alanı 25 birim kare olduğuna göre, D 


AC12, 0) köşesinin koordinatları toplamı kaçtır? 


B(0, 4) A) 5 B)6 C) 7 D)8 E)9 


Şekildeki koordinat düzleminde; ODEF ve OPKL 
birer karedir. AB doğrusu K ve E köşe noktaların- 


dan geçmektedir. 3. Dik koordinat düzleminde verilen A(3, —-1) nok- 


tasının y — ax * 4b doğrusuna göre simetriği 


Buna göre, karelerin alanları toplamı kaç bi- B(5, 7) olduğuna göre, a * b toplamı kaçtır? 


rim karedir? 


A) 42 B) 45 C) 48 D) 49 E) 64 A)3 B)2 oz D)1 E) > 


«< NS << 





Zirve 





ABCD dikdört- 
gen 


(BC| — 2JAB| 
A(0, 3) 
B(1, O) 








Dik koordinat sistemindeki verilere göre, C 
noktasının koordinatları aşağıdakilerden han- 
gisidir? 
A) (8,3) 

D) (7,2) 


B) (8, 2) C) (7,1) 


E) (6,2) 


Analitik düzlemde verilen A(3, 2) noktasından ge- 


” din 
çen doğrunun eğimi | tür. 


Buna göre, bu doğru üzerinde olan ve A nok- 
tasından 5 birim uzaklıkta bulunan noktalar- 
dan biri aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (8,-1) 

D) (-1,-1) 


B) 7,5) 6) 5.7) 


E) 2,4) 


Analitik düzlemde, y—3 —- O doğrusu üzerin- 
de alınan ve 11. bölgede olan bir A noktasının, 
B(5, 9) noktasına uzaklığı 10 birim olduğuna 
göre, A noktasının orijine uzaklığı kaç birim- 
dir? 

2/6 Deyb E)sy2 


A6 B)5 
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7. 








Yukarıdaki şekilde d, doğrusunun d, doğru- 


suna göre simetriği olan doğrunun denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x*2y-—4-0 
GC) 2x4 y—4-0 


B) x-2y-4-0 
D) x*2y414-0 
E) x—-2y 4-4-0 


8. Analitik düzlemde A(1, 2) noktasının 
3x * 4y-k - 0 doğrusuna uzaklığı 2 birim ol- 
duğuna göre, k nın alabileceği değerler top- 
lamı kaçtır? 


A)19 B)20 C)21 D)22 E)33 





9. A(0, 6) 
B(6, O) 
A(COB) — A(DOB) 
y > 2x doğrusu ile 
AB doğrusu C nok- 
tasında kesişmek- 
tedir. 
Yukarıdaki verilere göre, CD doğrusunun denk- 
lemi aşağıdakilerden hangisidir? 
5 
A)y>2 KY ©)y-3 
7 
)y 5 )Y 
>> 236 5 


Zirve 





Dik koordinat sisteminde verilen yukarıdaki şekil- 
de;d,,d, ve y - 2 doğruları A noktasında kesiş- 


mektedirler. 


Buna göre, d, doğrusunun denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


A) 3x-2y—5-0 B) 3x—2y—6-0 
GC) 2y-3x44-0 D) 2y—-3x43-0 


E) 3x-2y-2-0 


11. Analitik düzlemde, (m*1)x*my46-0 
doğrularının kesim noktasından ve K(3, 0) 
noktasından geçen doğrunun denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) 2x 4y-6-0 B) 2x43y-6-0 


C) yt3x -4-0 


D) x*38y*6-0 
E) x*2y-6-0 


12. CE LBA 
1BO0| - |0C)| 


A(8, 4) 





Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç birimdir? 


A) 14 B) 12 610 . D)8 E) 6 


«< WS 


<< 









Yukarıdaki d, ve d, doğruları arasındaki uzak- 
lık 8 birim olduğuna göre, d, doğrusunun eği- 
mi kaçtır? 


4 
AZ 
J5 


B) — o > D2 E 


Wil 





Denklemleri 
d, 

d,:3x—y-OVve 
d,:X-2y420-0 


olan doğruların gra- 
fikleri şekildeki gibi- 
dir. 


Buna göre, 3Xx-y<0,x-2y-2020vex20 
eşitsizliğini sağlayan noktalar kümesinin 
oluşturduğu bölgenin alanı kaç birimkaredir? 


A)35 OB)30 C)24 D20 E)15 


3. Analitik düzlemde verilen A(2, 5) noktasının 
d.ax*by-1-0 doğrusuna göre simetriği, 
B(-4, 3) noktası olduğuna göre, a * b topla- 
mı kaçtır? 


A)3 B4 OS B)-8 E)-7 


>> Ws > 


Zirve 


DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 





Mi 
m(ÂPB) — 459 





Yukarıdaki verilere göre, A noktasının ordinatı 
(k) kaçtır? 


A)9 o B)8 CS D)3 Ez 


A, B, C doğrusal 
ACA, 0) 

B(0, 2) 

D(6, 0) 

AC LDC 





Dik koordinat sistemindeki verilere göre, C nok- 
tasının koordinatları toplamı kaçtır? 


A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E)8 


Analitik düzlemde verilen ABCD paralelkenarının 
10 birim uzunluğundaki kenarı, y v/3x— 2-0 
doğrusu üzerindedir. 


Bu paralelkenarın köşegenlerinin kesim nok- 
tası K(-v3, -5) olduğuna göre, Alan(ABCD) 
kaç birim Karedir? 


A)40 B)35 CJ30 D)25 E)20 


<1 
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Test -5 £££ 





7. 





Analitik düzlemde verilen şekilde; y-ekseni üze- 
rindeki K noktasında kesişen d,: 3x—2y * 12-0 


ve do:3x * 4y—24 - 0 doğruları için d, doğrusu 
C den ve d, doğrusu B den geçmektedir. 


ABCD dörtgeni bir kare olduğuna göre, B nok- 
tasının ordinatı kaçtır? 


9 7 7 
AZ B)4 9z D)3 m. 


8. 4x-(0-1)y450 
doğrusunun y -x doğrusuna göre simetriği 
olan doğru, A(2, -1) noktasından geçtiğine gö- 
re, (n) kaçtır? 


A)-1 B)-2 go DI Ez 


9. 3x42y$n 0 doğrusu analitik düzlemi iki ya- 
ri düzleme ayırmaktadır. 


Birinci yarı düzlemden A(1, — 2) ve ikinci yarı 
.düzlemden B(- 1, 3) noktaları verildiğine göre, 
n nin alabileceği kaç farklı tamsayı değeri var- 
dır? 


A)7 B) 6 O) 5 D)4 E)3 
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Zirve 











. Dik koordinat sisterninde alınan bir karenin alanı 


16 birimkare ve karşılıklı iki kenarı, denklemi 
3x—- 4y-m-—0 ve 3x— 4y-s6-—0O0olandoğ- 
ruların üzerinde olduğuna göre, m aşağıdakiler- 
den hangisi olabilir? 


A)30 o(B)26 C20 Di2 EB 


ABCD kare 


C noktası, 
3x Ni 
yz iu doğ- 

rusu Üzerinde 


D noktası, 
y - mx doğru- 
su üzerinde 


Yukarıdaki verilere göre, m kaçtır? 


2 


A) 3 B) 7 g2 0) 7 E)1 


Yandaki şekilde 
verilen o taralı 
bölgeyi göste- 
ren eşitsizlik 
sistemi aşağı- 
dakilerden han- 
gisidir? 


O)x*ys2 
x*y>zi 


B)x*1y>22 


A) x-y>2 
—xz1 —X*ysl 


D)x*ys2 
—xX*yzi 


E) x-y>2—2 
x*ysl 


«< VS << 





DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 





1. Analitikdüzlemde d,:2x43y4n-0 ve 
0 3x — 2y 4 m - O doğruları verilmektedir. 


d, doğrusunun d, doğrusuna göre simetriği 
olan doğru A(- 2, 3) noktasından geçtiğine 
göre, n kaçtır? 


A)2 B)-3 C)-4 D) -5 E)—6 





Yukarıdaki şekilde ABCD eşkenar dörtgeninin B 
ve C köşeleri y—x-41 doğrusu üzerinde ve 
A(0, 5) ise, D noktasının apsisi kaçtır? 


A) v2 B)2 c) 2v2 D)3 E)4 


3. Dik koordinat sisteminde A(4, a), B(5, -1), 
C(i, 2) noktalarının aynı doğru üzerinde ola- 
bilmesi için a değeri ne olmalıdır? 


A-z B-? OZ DI 3 





»> Ws >> 





Zirve 


4. A(-1,3) noktasından geçen ve Ox ekseniy- 
le pozitif yönde 45” lik açı yapan doğrunun 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A)ysx1t1 B)ysx-3 


D)y-—x*-3 


Oysx s2 
Eysx*t4 


5. Dik koordinat.sisteminde 7175 1 doğrusu- 


na paralel ve A(3, 2) noktasından geçen doğ- 


runun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 4x*3y—17-0 B) 3x—-4y-17-0 

C) 3x *- 4y—17 0 D) 3x4*4y117-0 
E)4x-3y—17 0 


C(1, 6) 
(0) - |0BJ 





Yukarıdaki verilere göre, Alan(AOB) kaç bi- 


rim karedir? 
EZ B) 6 o > De gp 
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Test —- 6 << i 





7. 








Analitik düzlemde denklemleri x — 2y 4 12-0 


ve x-— 4 olan iki doğru veriliyor. 


Yukarıdaki verilere göre, ODCB dörtgeninin 
alanı kaç birimkaredir? 


8. Dik koordinat sisteminde A(-2, 3), B(3, — 1) nok- 


ll -2 olacak bi- 


çimde bir C(x,y) noktası yerleştiriliyor. 


taları veriliyor. |ABJ üzerine 


C noktasının koordinatları çarpımı kaçtır? 


A) -6 B)0 C)6 D)8 E) 10 


AB doğrusunun 
denklemi; 


e ge dir. 
9 12 


JAC| - 2JC0j 
* İCDJ/Ox 





Yukarıdaki verilere göre, D noktasının koor- 
dinatları toplamı kaçtır? 


2> 240 >> 





AÇ, 0) 
B(3, 0) 1. Analitik düzlemde 
C(0, 3) AB doğrusunun 


denklemi 
5x*3y—-15-0 
AC doğrusunun 





denklemi 
5xX*7/y*m>—0 
Yukarıdaki şekilde taralı alan 5 birim kare ise, veriliyor. 
a kaçtır? N w , 
Buna göre, Alan(ABC) kaç birim karedir? 
5 5 3 4 
A) — B) — Cc) — D) — E)1 A)8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 15 
BG e ) ) ) ) ) 
11. 2. Analitik düzlemde 


bxt*y—b—0 ve 7x1*2y-6-0 


doğrularının y ekseni üzerinde kesişebilmele- 
ri için b kaç olmalıdır? 


Zirve 
Zirve 


A) -3 B-4 G3 D4 BS 





Yukarıdaki şekilde ABCD karesinin JADJ kenarı 
1 

yz e *4 doğrusu üzerindedir. 

Buna göre, Alan(ABCD) kaç birim karedir? 


A) 12 B) 15 C) 16 D) 18 E) 20 


|AK| — |KBJ 
(ABJ 1 Ox 
AB, 5) 


12. Analitik düzlemde Afi, 1) noktasından geçen 
ve 4x * 2y t* 1 — 0 doğrusuna paralel olan 
doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisi- 





Yukarıdaki verilere göre, B noktasının koordi- 
natları aşağıdakilerden hangisidir? 


dir? 
A)y-—2x$*3 B)İy-x C)2x41y-2 a Bİ e) e) 
D)4x42y-1-0 OoOEyix-2-0 D) (8, 1) E) (1,3) 

< VS << >> W > 
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(ADJ 1 DC 
(BCI 1 DC 
Ae, O) 
B(6, O) 






WEN 


o AE.0) 





B(6,0) 


Dik koordinat düzleminde DC doğrusunun 
denklemi y —- x olduğuna göre, ABCD dört- 
geninin alanı kaç birimkaredir? 





Yukarıdaki verilere göre, AB doğrusunun 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 4y-3x4* 12-0 
C) 4x*3y—-6-0 


B) 4y *3x-—12 -0 
D) 4y-3x-12-0 
E) 3x-4y4-6-0 


Analitik düzlemde verilen 


doğruları ile y ekseni arasında kalan alan kaç 
birim karedir? 


A)1 B)2 c)3 D)4 E 5 
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7. Analitikdüzemde d:axsby-8 doğrusu 
A(2, 1) noktasından geçmektedir. 
d doğrusu x > -2y doğrusuna paralel oldu- 


ğuna göre,-a kaçtır? . 


A) -2 “B-1 “Geo Di pg) 2 


8. Analitik düzlemde 
y*-2x-1-0 ve mx-2y$1-0 


doğruları birbirine dik ise, m kaçtır? 


A) -2 B) -1 Cc) 1 D)2 E)3 


9. Dik koordinat sisteminde y - 3x - 4 doğrusu- 
nun x - 3 doğrusunu kestiği nokta ile (— 1, 2) 
noktası arasındaki uzaklık kaç birimdir? 








A) 1 B)2 c)3 D) 4 E)5 
10. x*3y-6-0 
doğrusu oek- 
senleri B ve D 
noktalarında 
kesiyor. 
JOA| — JAB| 
xt3Y 820 iBGJ| ->2)CD| 
Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç birimdir? 
4 5 7 
1 B) — O)— . D2 E) — 
A) ) z ) > ) Iz 
> 2425 


Zirve 


11. Analitik düzlemde verilen 
X-4)-(Y*2)-(2-x)-(2-y) 


eşitliğinin temsil ettiği fonksiyonun grafiği 
aşağıdakilerderi hangisidir? 





12. d,: (at i)x*sbyt3-0 
d,.:bxt(a*3)y*t 1-0 


d, ve d, doğruları birbirine dik ise, a kaçtır? 


AYeğ yea (jel DO E2 


13. Dik koordinat sisteminde i 
2x*my*ns0 ve 4x12y16-0 


doğruları çakışık ise, m * n aşağıdakilerden 
hangisidir? i 


A)4 B)3 GC) 2 Dp) -2 E)-3 


«< Ns << 
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A(0, 9) 
CE ,0) 
(BCJ 1 (Ox 





Yukarıdaki şekilde Alan(OCBA) — 35 birim ka- 
re olduğuna göre, d doğrusunun denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 3y—4x-27 -0 
C) 5y—4x430-0 


B) 2y—-4x-18-0 
D) 5y 4 4x—45 -0 
E) 5y * 4x 4 45 -0 


2. Dik koordinat sisteminde denklemleri 


y Xx 
d,:-———-—1 ve d,:6y—-4x-24-0 
1 8 7 2:0Y 


olan d, ve d, doğruları ile eksenler arasında 


oluşan dörtgensel bölgenin alanı kaç birimka- 
redir? 


A) 12 B)11 o0)10 D) E) 5 


3. Analitik düzlemdey-2x-3 vex-2y142 
doğrularının kesim noktasından geçen ve y 
eksenine paralel olan doğrunun denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


2 El ae 
m ni C)x 3 
D)x-2 E)x-3 
>> Ns >> 


Zirve 





4. Analitik düzlemdexvV3 -y-6vexvV3—2y-6 


doğruları ile x <- O doğrusu arasında kalan üç- 
gensel bölgenin alanı kaç birimkaredir? 


A) 3v3 B) 6v3 Cc) v3 
D) 128 E) 1553 





Şekilde d, doğrusu x- eksenini (2,0), y- eksenini 
(0,4) noktasında d, doğrusu ise x-eksenini (4,0), 
y- eksenini (0,2) noktasında kesmektedir. 


Buna göre, d, ve d, doğrularının kesiştiği A 
noktasının orijine olan uzaklığı kaç birimdir? 


o EZ 


A) 22 B) 22 
82 52 
3 


aa Ej  > 


6. Birbirleriyle dik kesişen ax-2y-4 6-0 doğ- 
rusu ile x - 2y 4 4 - 0 doğrusunun kesim 
noktasının y eksenine uzaklığı kaç birimdir? 


A) 4 B)3 oz D2 Bi 
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10. 


7. Dik koordinat düzleminde A(2, —3), B(1, 4) ve 


C(-41, 2) noktaları veriliyor. Ha, 2) 





ABC üçgeninde |(BCJ kenarına çizilen yüksek- 
liğin, (BCJ kenarını kestiği noktanın koordi- 
natları nedir? 


B) (-2,1) 
D) 2,3) 


C) (2,—1) 
6) <2,2) 


A) (2.1) 











Yukarıdaki verilere göre, Alan(AOB) kaç birim da 
karedir? Analitik düzlemde d, ve d, x-ekseni üzerinde, d, 
A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 ve d, y - ekseni üzerinde dik olarak kesişiyor. 
d, doğrusunun denklemi : 2x * 3y 4 12 -0 
olduğuna göre, d, doğrusunun denklemi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 
A) 2X43y424-0 B) 2x43y-27-0 
8. OBCD eşkenar C) 2x13y—15-0 D) 2X4 3y—-12-0 
dörtgen 
E)2x48y—-24-0 
Şekildeki dik ko- 11. Dik koordinat sisteminde 
ordinat ( siste- Si 
minde y — 2x e 
ile y-2 doğru- doğruları hangi noktada kesişirler? 
ları verilmiştir. 
© ş  ALİ B) (2, -1) C) (1,2) 
Buna göre, C noktasının apsisi kaçtır? a D) (1,-2) E) <2,1) 
A) v5 B)1 v5 Cc) 2v5 
D)2 4 V5 E) 3y5 
2. Analitik düzlemde 2x43y-1-0 doğrusu- 
nun 4x 4 6y * 8 — 0 doğrusuna göre simetri- 
ği 2x4-3y4p-0 ise, p kaçtır? 
A)5 B) 6 C)7 D) 9 E) 11 
12. Analitik düzlemde y — x * 4 doğrusu üzerin- 
de bulunan ve orijine olan uzaklıkları 6 birim 
olan noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir? 
A) 3y6 B) 4v6 C) 3v7 
9. B(-3, O) D) 47 E) 8vy2 
C(0 —4) 
Dd, 0) 
IBCI // TADI 
3. Analitik düzlemde 2x-y * 10-0 ve 


x*2y-2-0 doğrularına eşit uzaklıktaki 
noktaların geometrik yeri aşağıdakilerden 
hangisi olabilir? 





13. Analitik düzlemde verilen A(6, 2) noktasının 
Yukarıdaki verilere göre, ABCD dörtgeninin 3x $ 4y— 1 - O doğrusuna olan uzaklığı kaç A) 3x-y-8-0 iie 
alanı kaç biri karedir? birimdir? 
GC) 3x4y—-4-0 D) x43y—-8-—0 
A)48 B)56 CJ80 D)96 E)108 A)5 B) 4 c)3 D)2 E) 1 Ey y-60 
>> 24455 < wv << »> NS > 


Zirve 


4. 
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Analitik düzlemde verilen 2X4 y—8-0 ve 
6x 4 3y 4 6 - O doğruları arasındaki uzaklık 
kaç birimdir? 


AV Beb osb Dna Es 


Bir ABC üçgeninin (BCJ kenarı V5 y-2x-3 -0 
doğrusu üzerindedir. 

A(3, 0) verildiğine göre, bu üçgenin JBCJ ke- 
narına ait yüksekliği kaç birimdir? 


A)7 B) 6 C) 5 D) 4 E)3 


Dik koordinat sisteminde 2X-y-44-0 ve 
2x -y - O doğrularına eşit uzaklıktaki nokta- 
lar kümesi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 2x-y42-0 B) 2Xx-y41-0 
C) 2x-y-2-0 D) 2X-y43-0 


E) 2x-y-3-0 


Dik koordinat sisteminde verilen 
MX * (0m-i)y 4m 2-0 


doğrularının kesim noktasının koordinatları 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) <1,4) B) <5, 2) C) (-5,-2) 
D) (8,2) E) (-3, 2) 
«245 «< 
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12. Dik koordinat sisteminde (-1, 2) noktasının 
(3, — 1) noktasına göre, simetriği aşağıdakiler- 


8. y-x-13 doğrusunun A(2,—2) noktasına en 
yakın olan noktasının apsisi aşağıdakilerden 





hangisidir? den hangisidir? 
B) (7—- o (, 
e ek e EE Oy A) (2,1) 7-4) ) 7,4) 
3 2 8 2 2 D) <7,4) E) <4,7) 


9. tE Rolmaküzere (2t -2,4t—3) noktalar kü- 
mesini analitik düzlemde gösteren doğru aşa- 13 


dakilerden hangisidir? . Analitik düzlemde verilen y — 3x —4 — 0 doğ- 
ğıdakilerden hangisidir? 


rusu ile 3y - x * 1 x O doğrusunun açlortay 
denklemlerinden birisi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A)y--3x44 B)y>xt4 CO)y--x*4 


D)ys—3x*t5 E)y—2x-7 


A 
B 
C) 4x*2y45-0 
D) 3x-3y 44-0 


J) x-2y-5-0 
) 2Xt4y143-0 





v 
> 
— E) 3x13y-5-0 
8 ) y 
10. Analitik düzlemde kx—3y * 4k—-6-0 doğru- 
ları sabit bir noktadan geçmektedir. 
Bu sabit noktadan ve orijinden geçen doğru- 
nun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A)x—-2y-0 B)x-3y-0 C)2x1ty-0 
D) 2x-y-0 E)x*t2y-0 
xz0 
y>0 
3y—2x-6<0 
11. Dik koordinat düzleminde ABC üçgeninin bir kö- Yukarıda verilen GE ii gekileeki taca 
; e alanı ifade edebilmesi için aşağıdakilerden 
şesi A(5, 3) olarak verilmiştir. B ve C noktaları anatıeklanmelldr? 
e ? 
3x 4 4y—2 - 0 doğrusu üzerinde ve |BC| — 6 li 
birim ise, ABC üçgeninin alanı kaç birimkare- A) x4y-620 B)xX4y412<0 
Sir GO) x4y-6s0 D)x4y460 
A)9 B) 10 Cc) 12 D) 15 E) 18 E) x-y-6<0 
>> 246 5> «< NS << 
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Şekildeki taralı 
bölgeyi aşağıda 
verilelerden han- 
gisi tanımlar? 





B)x>O0>y C)y>x>0 


D) x-y>0 Ex*y>0 


2. Analitik düzlemde 
y—2x-3 ve y-5-0 
doğrularının kesim noktasının, orijine göre si- 
metriğinin oy eksenine göre simetriği olan 
nokta aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (5.-—4) 
D) (4,5) 


B) 4,5) C) (4, —5) 
E) 4,-5) 


3. Dik koordinat sisteminde, A(3, 5) ve B(2,-3) 
noktaları veriliyor. A nın x eksenine göre simetri- 
ği C, B nin y eksenine göre simetriği D noktasıdır. 


Buna göre, (CDJ nin orta noktasının koordi- 
natları aşağıdakilerden hangisidir? 


Zirve 
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Dik koordinat sisteminde A(-2, 1) noktasının 
y z x doğrusuna göre simetriği B ise B nokta- 
sının x eksenine göre simetriği olan C nokta- 
sının koordinatları nedir? 


A) (1.2) B) (1,2) 
D) <2, -1) 


C) (-2, 1) 
6) (2,—1) 


Analitik düzlemde 2x-—3y - 1-0 doğrusu- 
nun A(İ, 2) noktasına göre simetriği 


2x-3y1-k-0 ise, k kaçtır? 


A)3 B) 4 C) 5 D) 6 E)7 


Dik koordinat düzleminde ABC eşkenar üçgeni- 
nin (BC) kenarı, vV2x * V2y—3v2 4 12 - Odoğ- 
rusu üzerindedir. 

A(5S, -2) verildiğine göre, ABC üçgeninin çev- 
resi kaç birimdir? 


A)12 B)12.8 C)18 D)188 E)24 


Analitik düzlemde verilen A(3b, — a) noktası- 

nın, orijine göre simetriği aşağıdakilerden han- 

gisidir? 

A) (3b, a) B) (-3b,-—a) 
D) (b, -3a) 


C) (8a, — b) 
E) (-3b, a) 


< 247 «< 
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8. Analitik düzlemde y — 4 doğrusu üzerindeki 
C(3, b) noktasının orijine göre, simetriği olan 
nokta aşağıdakilerden hangisidir? 

B) (8, Ç9 4) C) G 3, 4) 

E) -3,-4) 


A) Ç4,-3) 
D) (4,3) 


9. Analitik düzlemde A(-1,3), B(4, 2) ve Cix,y) 
noktaları veriliyor. 


C noktası Ox ekseni üzerinde olduğuna göre, 
JAC| * |JBG) toplamının en küçük değeri kaç 
birimdir? 

Cc) 25 


A) S2 * 2) B) 5v2 


D) V1O E) 52 4-25 


10. x*ysi 
X*y20 


Yukarıda verilen eşitsizlik sisteminin grafiği 
aşağıdakilerden hangisidir? 





>> 248 53 


Zirve 


11. Analitik düzlemde 


12. 


A(2, - 1) noktasının 
3x -4y * 5 < 0 doğrusuna göre, simetriği 
B(x, y) olduğuna göre, |AB)| kaç birimdir? 


A)3 B)5 C)6 D)8 E) 10 


2x-3y412-0 





Yukarıdaki şekilde 2x—3y *- 12—0 ile AC doğ- 
rusu ve x ekseni arasında kalan taralı bölgenin 
alanı 20 birim karedir. 


Buna göre, taralı bölgeyi ifade etmek için y 20 
eşitsizliğine aşağıdakilerden hangisi eklenme- 
lidir? 


A) 2x-3y* 1220 
xty—4s0 


B) 2x-3y412<0 
xty—4s0 


C) 2x-3y- 12<0 
Xx*y-420 


D) 2x-3y4 1220 
xt y—420 


E) 2x*3y1t 1220 
xt y—4s0 


13. Analitik düzlemde denklemi y — 2x * 5 olan 
doğrunun P(0, 2) noktasına göre simetriği 
olan doğru x —- eksenini hangi noktada keser? 


A) B) 1 oz D) 2 Ez 


li 
2 


< Ns << 
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1. Analitik düzlemde (-6, 4) noktasının B(2, O) 
noktasına göre simetriği olan nokta; denklemi 
777-1 olan doğru üzerinde olduğuna göre, 


a sayısı kaçtır? 


A) -8 B) -Ç o 7 D4 EBS 


2. Analitik düzlemde y - 2x -5 doğrusunun 
x — 0 doğrusuna göre simetriği ile y — O doğ- 
rusuna göre simetriği arasındaki uzaklık kaç 
birimdir? 


AYAb B2b5 Ob Des Bs 


3. Analitik düzlemdey - x doğrusunun x - 1 
doğrusuna göre simetriği olan doğrunun 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A)yz—1 B)y——x O) y—x41 


D)y——x*1 E)ys-x*t2 


4. y-x-1<0 
yıxs4 
yzo0 


Şekilde verilen eşitsizlik sisteminin oluşturdu- 
ğu üçgensel bölgenin alanı kaç birimkaredir? 


A)— B8 010 p) > E) 12 


>> Ws > 





Zirve 





5. 








y—x-2 


Yukarıda verilen taralı bölgeleri ifade etmek 
için y2-x-2 eşitsizliğine aşağıdakilerden 
hangisi eklenmelidir? 

A)x-y>0 


B)x>y CO)x*tyz0 


D)x-y<0 E)x-y<0 


6. A2, b) noktasının y - x doğrusuna göre simetri- 
ği olan nokta y-x-4 4-0 doğrusu üzerinde 
olduğuna göre, b kaçtır? 


A)7 B) 6 C) 5 D) 4 E)3 








Yukarıdaki verilen taralı bölgeyi ifade eden 
eşitsizlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) y>2x B) y>2x 
x—3y*3s<0 x—3y-43>0 
C) ys2x D) 2y-x>0 
x—3y—3S<0 Xx-3y-4-3>20 
E) 2y—xs0 
x—3y-3s<0 
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DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ > 





8. Analitik düzlemde verilen 11. Analitik düzlemde A(5, — 2) noktasının y > ax *b 
doğrusuna göre simetriği olan nokta B(-7, 5) 


Yeke olduğuna göre, a-b kaçtır? ABCD paralel- 
2y4x42s0 dB kenar 
yz-4 Ai Bo GO) “> D) -1 E) -Z ABI // Ox 


A(,1) 
B C(8,4) 


eşitsizliklerinin birlikte belirttiği alan kaç birim 
karedir? 











4. 
dı 
EADF dik yamuğ iri ği 
Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç birim ” Ki ball e Alen birim: Kereroldu 
v 
> 
— 





karedir? ğuna göre, paralelkenarın alanı kaç birim ka- 
redir? 


Sİ B— G5 D) — 


Şekilde verilen- 
lere göre, d doğ- 
rusunun Yy -—Xx 
doğrusuna göre 
simetriği (olan 
doğrunun denk- 


9. Analitik düzlemde verilen 
İx|2— ve İyj s2 


eşitsizliklerinin birlikte belirttiği alan kaç birim 


























karedir? lemi aşağıdaki- 
hangisi- 
A8 BS C12 Dis 32 Hey angisi 5. A(5, b) 
? B(13, 0) 
Xs-21, y--—t-44 parametrik eşitliklerinin yamx 
A) 3x4 5y—-6-0 B) 5x1 3y—6-—0 
g ) Y belirttiği doğrunun denklemi aşağıdakilerden DEAR 
5 C) 5x-3y*6-0 D) 3x-5y 46-0 hangisi olabilir? 
Ey*t3x*6-0 Nİ 
A) x 4 2y-4-0 B) 2y4x-2-0 30130) 
C) 2x-y—8-0 D) 2X*y45-0 
E) x-2y48-0 Yukarıdaki şekilde y - mx doğrusu AOB açısı- 
10. nın açıortayı olduğuna göre, m kaçtır? 
2 3 3 2 1 
A) — B) — Cc) — D) — E) — 
) 3 ) Eİ ) 5 ) 5 ) > 
13. 
Yukarıda verilen taralı bölgeyi ifade eden eşit- A merkezli 
sizlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir? çember eksen- : 
lere teğet 
A) ys2x B) y > 2x Xx (BAJ 1 ADI 6. Dik koordinat sisteminde y ekseni üzerinde kesi- 
xs3y xsdy D(4, 0) şen y—x*4 ve ysmx*4 4 doğruları veri- 
x4*y-2>20 x*4y-2<0 ç liyor. 
|BC| —2 birim 
GC) ys2x D) ys2x NN ” Ni Bu doğrular ile x ekseni arasında kalan alan 
x>3y xs3y Yukarıda verilen noktalardan hangileri y > 3X Yukarıdaki verilere göre, çemberin merkezinin 12 Mi olduğuna göre, m' nin alacağı değer 
x*y-2<0 x*y42<0 ve 2y<-x eşitsizliklerini birlikte sağlar? koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? : ir mi , ğ ğer- 
E)ys<2x A) S veT B) SveK C)KvelL A CN) B) C2,2) 6) 3,3) 
x<3y 3 7 7 8 9 
x4y-2<0 D) M ve N E) RveP DA ee) e) (818) ay e Mi e 
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>Ş> Doğrunun Analitik İncelenmesi 


7. Analitik düzlemde denklemi 3 x4y—-4-0 
olan doğru pozitif yönde 90“ döndürüldüğün- 
de eğimi Kaç olur? 


A3 B-yi3 9 75 LE 


8. Analitik düzlemde verilen 
xl *y-2s0 
xl #y*2>20 
eşitsizliklerinin birlikte belirttiği alan kaç birim 


karedir? 


A) 4 B)8 Cc) 12 D) 16 E) 32 


9. Dik koordinat sisteminde x—/3 y 4 1 — O doğru- 
su İle y — ax— 1 doğrusu arasındaki açı 1209 ise, 
a aşağıdakilerden hangisidir? 

1 


B) e LİN 
p 


v3 


A 7 


A-4, 0) 


B(0, 16) 
E(16, y) 

(COJ 1 (OEJ 
AC| — |CB| 





Yukarıdaki verilere göre, E noktasının ordinatı 
(y) aşağıdakilerden hangisidir? 


A)3 B) 4 Cc) 5 D) 6 E)7 


>> 25255 


Zirve 





© Test-12 &€£ 


11. d,:y-2x44-0 
d,:X*y15-0 
dik koordinat sisteminde verilen d, ve d, doğ- 
rularının kesim noktası P dir. P noktasında 


meydana gelen dar açının tanjantı aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 





1 1 
pe D E) — 
A) 1 B) 5 c)2 ) 3 ) 3 
12. A(6, O) 
B(0 ,8) 
Şekilde m(KAO)-m(KAB) olduğuna göre, d 
doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 
A) y-—-2x-6 B) x-2y-6 
C) 2y-—x46 D) 2y--—x-6 
E) x-—2y-6 
13. 





Yukarıdaki verilere göre, tan & aşağıdakiler- 
den hangisine eşittir? 


A)7 B) 2 DE D)-5  E)-6 


«< Is << 


1. Analitik düzlemde, 
2X13y—1-0 ve ax—-2y414-0 


doğruları arasındaki dar açının ölçüsü 45* oldu- 
ğuna göre, a aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A)2 B) : G) E D) > 


2. ABNCE — (1) 
AB: 4351 
JAT| — 2JTB| 
|OA| —1OE| 





Yukarıdaki verilere göre, CE doğrusunun 
denklemi aşağıdakilerde hangisidir? 


A) y-2x46-0 
C) y*s2x-6-0 


B) 2y4x-3-0 
D) y*1tx-3-0 
E)y1tx-4-0 


3. dı: m-ysn-0 
d,:3X14y46-0 


Dik koordinat düzleminde d, ved, doğruları 


y ekseni üzerinde dik kesiştiklerine göre, 
mn toplamı kaçtır? 





1 1 1 1 2 
A) —— B) — Cc D E 
) -5 )-3 Iz Iz )-3 
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DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 


ABCD karesinin 
kenarları eksen- 
lere paraleldir. 


B(2, 3) 
E(6, 0) 
E(6,0) Mik F(0, 8) 








Yukarıdaki verilere göre, karenin bir kenarının 
uzunluğu kaç birimdir? 


Al B2 03 D) > E) 33 





Yukarıda verilen AOCB. ikizkenar yamuğunun 
(OCİ kenarı y - /3 doğrusu üzerindedir. 


|AB| - |OC| — 6 birim ve yamuğun alanı 
153 birim kare olduğuna göre, B noktasının 
apsisi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) -6 B) -— G -5 D) -Z Es 


yz 0 doğrusunun 2y * x - 6 doğrusuna gö- 
re simetriği olan doğrunun koordinat eksenle- 
rini kestiği noktalar arasındaki uzaklık kaç bi- 
rimdir? i 


A)2Y5 B6 Cs Ds Eto 
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>>> Doğrunun Analitik İncelenmesi 





7. Analitik düzlernde verilen 
d,ıy-x-2-0 
d,:vV3Xx-y-10 


doğrularının kesim noktasında meydana ge- 
len dar açısının ölçüsü kaç derecedir? 


A(-A, 6) 
Cc(0, 4) 
(AB) 1 (ACI 





Yukarıdaki verilere göre, B noktasının apsisi 
() kaçtır? 


A)-4 B- G- DD E-8 


9. Analitik düzlemde verilen O(1, 3) ve P(a—1,—3) 
noktaları arasındaki uzaklık 2v10 birim ise, a 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A)4 B) 6 C)8 D) 10 E) 12 


10. Analitik düzlemde A(2, 3) noktasının 
ys mx-n doğrusuna göre simetriği B(6, -1) 
olduğuna göre, (m - n) toplamı kaçtır? 


A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 
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11. y ABCD kare 
G B(14, k) 
D(0, 8) 
DE B(i4,k) 
—— Xx 
o A 





Yukarıdaki verilere göre, ABCD karesinin ala- 
nı kaç birim karedir? 


E) 144 


C) 100 


A)85 oB)90 D) 120 


ABCD kare 
A(2, 8) 
C(6 ,4) 





Şekilde verilenlere göre, (BDI köşegeninin üze- 
rinde bulunduğu doğrunun denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


A) 2y-3x4 6-0 B) ys 3x-6 
CO) yex12 D) ysx*4 
E yzx1*6 


4 Ni Cla 
13. Analitik düzlemde YA doğrusu üzerindeki 


bir A noktasının 3x — 4y — 5 - O doğrusuna olan 
uzaklığı 5 birim ise, A noktasının ordinatı aşağı- 
dakilerden hangisi olabilir? 


AZ B) > C) 10 D) > gg 
< IS 
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DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 








B(I, —1) noktasına göre simetriği olan noktalar 
2X*y-2-0 doğrusu üzerindedir. 


Buna göre, A noktalarının geometrik yer denk- 
iemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 2x1*y-1-0 B) x*2y-2-0 


C) 2xX4y4220 “D) 2x4y-0 


E)x*2y-0 


1. Analitik düzlemde verilen Ax, y) noktalarının | 4. 
(AB| — |BC| 

S 

— 





Yukarıdaki dik koordinat düzleminde M merkezli 
çember y—x-* 1 doğrusuna C noktasında ve 
Ox eksenine D noktasında teğettir. 


Buna göre, çemberin yarıçapı (r) kaç birimdir? 


A) v2 B) 1 Cc) 25-2 


E)2-y2 


3. x12y-8-0 ve 2x-y44-0 doğrularına 
eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik 
yeri aşağıdakilerden hangisidir? 





A) y--—3x-4 B) y--2x44 
©) 2y-3y-2 D) y--2x45 
E)ysx*4 


>> Ws > 


d,:3X4 4y-12-0 
d,:âx-y—6-0 
d, ve d, doğrularının 
. x-ekşeni ile oluştur- 
duğu alan, y-ekseni 
ile oluşturduğu ala- 
na eşittir. 








Hipotenüsü y — 2x 42-0 doğrusu üzerinde, 
dik kenarları y — 2 ve x - 3 doğruları üzerin- 
de olan dik üçgenin alanı kaç birimkaredir? 


A1 B) > o D) > p)2 


e 
2 


M(8, 6) 
K(3, — 4) 


Şekilde; OKLM bir 

paralelkenar oldu- 

ğuna göre, L nok- 

tasının koordinat- 
x lari toplamı kaçtır? 
—> 











A10 BS C)8 7 E6 
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o Test-14 << | 


ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ 


OCDE dikdörtge- 10. A Yandaki ABC üç- 


ninin alanı 8 birim 








geninde (o |AD| 








karedir. açıortay 
d doğrusun denk- 3 iz JAB| - 3 birim 
lemi:y -—2x*n JAC| — 12 birim 
B(2, 1) Merkezi (0, 0) ve yarıçapı v2 birim olan çem- Denklemi (Xx — 2)2 4 (y * 3)2 — 2t olan çembe- 
Me) D 06-9) ça, o) berin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? rin yarıçapı 4 birim olduğuna göre, t kaçtır? 
Dyd 
a . | A) 2 4y2-1 A) 2y2 B) 4 C)6 D) 4v3 E)8 
VE 5 Yukarıdaki verilere göre, D noktasının koordi- 5 
S, veS, bulunduğu bölgelerin alanları olmak ç : UR B) X 4y27-2 
> natları aşağıdakilerden hangisidir? 
üzere, (S, - S,) çarpımı kaçtır? O 2 4y2-3 
A) (0,-1) B) <1,-2) C) (0,-2) 
A8 Bi? C16 D24 E)36 D) XX 4y?-4 
E) X4*y2-8 








li) eler 


Merkezi (-1, —) ve yarıçapı 3v3 birim olan 
çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisi- 





8. Af, 2), 
dir? 

B(7, 4) 11. dı:ymx 

D(8, 0) d,:y6-mx A Ki eytat—27 Şekilde M merkezli çember, eksenlere teğet ve 
E d,nd, - (EJ B) X*17 k(y-4)9 27 |OM| — 2V2 birimdir. 
N 0d i | 
C) «-1)7 4 (y-4)2-27 Buna göre, çemberin denklemi aşağıdakiler- 

ECE Y) den hangisidir? 


Dik koordinat sistemindeki verilere göre, x - ek- 
seni üzerinde alınan bir C(x, 0) noktası için, 
m(ÂCO) — m(8Cb) eşitliğini sağlayan C nok- 
tasının apsisi kaçtır? 


AZ B) 2 oz D) 7 E) 3 


9. Analitik düzlemde; denklemleri, x - 2y—-3-0 
ve 2x * 4y-— 12 <- 0 olan doğrulardan eşit 
uza'iktaki noktaların geometrik yerinin denk- 
lemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x*-2y-6-0 B) X* 2y—-8-0 








Yukarıdaki verilere göre, Alan(AOE) kaç birim 
karedir? 


A)6 B) — c)5 Dz E)4 


12. Analitik düzlemde; y < mx—3 doğrularının 
geçtiği sabit noktadan geçen ve x- eksenine 
paralel olan doğrunun denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


C)y*ı3-0 


DX 10)24(Yk4)2-27 


Zirve 


EN «12 4(y 1442-18 


Denklemi (X * 1)2 * (y - 2)2 - 144 olan çem- 
berin yarıçapı kaç birimdir? 


A) 6 B) 8 C)12 D) 6v3 E) 24 


Denklemi (Xx — 6)2 * (y * 3)2 - 12 olan çembe- 
rin merkezinin koordinatları aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) «-2)74 (y-2)2-2 
B) X-2)) 4 (y-2) -4 
CO) «-22 4 (Y-2)2-8 
D) 4-274 (y—-2)2—-4 
EN -2)7 4122-4 


Merkezi (1, -2) olan ve (-1, 3) noktasından ge- 
çen çemberin denklemi aşağıdakilerden han- 
gisidir? 
A) &-1)27 4 (y 422 25 
B) 4-177 4 (y-2)7 29 


)Z 
)Z 
O) «124 (Yy 4 22-29 
)Z 
)Z 


C) 2X4 4y-9-0 D) 2x4 4y-18-0 Myealae. sayim A) (6, —3) B) (6, 3) C) (8, -3) D) X-1)2 4 (y 4 2)2 - 28 
E) 2x 4 4y-20-0 e eee D) 6, 3) E) (8, -6) EY) K-12iy4 22-16 
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>>> Çemberin Analitik İncelenmesi 


8. 


10. 





Denklemi (x * 1)2 4 (y—-4)7 -rZ olan çember 
üzerinde K(0, —1) noktası veriliyor. 

IKLI çemberin çapı olduğuna göre, L nok- 
tasının koordinatları aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 


B) (2, 9) 


GC) (2, -9) 
E) 2,9) 





M merkezli çember, x eksenine ve OB doğrusuna 
teğet, |0B| — 6 birim ve |MA| — 3 birimdir. 


Buna göre, çemberin denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 

A) (X—6)2 4 (y—3)2 -36 

B) X-6)24(Y43)7-9 

CO) «16 24(y43)2-9 

D) (-3)2 4 (y—-6)-9 

E) (X—-6)7 4 (y-3)7-9 


A(i,k) 





B(-4.-3) 


Şekildeki A(-4, -3) ve B(i, k) noktaları 
merkezil çember üzerinde olduğuna göre, K 
kaçtır? 

Cc) 2v5 E) 26 


A4 B)3v2 D) y22 
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-Zirve 





11. Yarıçapı 1 birim ve 3. bölgede eksenlere teğet i 


olan çemberin denklemi aşağıdakilerden han- 


gisidir? 


12. 


13. 


A) 41072 4(y 407-2 
B) (1024 y 4 10)27 1 
O) «417 4(y-1)27 1 
D) 4-12 #(y-1)2 1 
|) X*0924(Yy41)7 1 


Merkezi (2, 3) ve çapı 12 birim olan çemberin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) -2)24(Y43)2-36 
B) X©4*2)2 4 (y—3)2 36 
CO) «22 4 (y—-3)2- 144 
D) 4 2)24(y 43)2-36 


E) X-2324 (y—3)7-36 





-K(G2, 3) noktası merkezil çember üzerindedir. 
Buna göre, çemberin denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 

A) ©4224 (y-3)7-13 

B) XX *y7-13 

O «42241 (y—-3)7 12 

D) X sy? 12 

E) X2 4 y2-8 


«&. WS 


Test 1 << 





<< 


Genel denklemi Xx? 4 y2 4 12x— 10y * 16 -0 

olan çemberin merkezinin Koordinatları aşağı- 

dakilerden hangisidir? 

A) G6, -5) B) G6, 5) 
D) (12,— 10) 


6) (6. 5) 
E) (5,.—6) 





Şekildeki M merkezli çember, y eksennine teğet 
ve merkezi x - 2 ile y — 4 doğrusunun kesim 
noktasıdır. 


Buna göre, çemberin denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) «422 4(y-4)2-16 
B) &-25 4 (147-4 
O) «221 (y—4)2-4 
D) X-2)5 4 (y-4)7 -4 


Eh X42)214(Y1442-—4 


A(3, -5) noktasına 7 birim uzaklıktaki noktala- 
rın geometrik yerinin denklemi aşağıdakiler- 


den hangisidir? 

A) «4-5)2 4 (y—-3)2-49 
B) X-3)2 4 (Y45)2-25 
C) X—3)2 4 (y—5)2-49 
D) X4-3)24*4(y1-5)2 49 
E) X-3)2 4 (Yy 45)2-49 


»> Ws > 





Zirve 


ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ 








O noktasında y eksenine teğet olan çemberin 
merkezi d doğrusunun üzerindedir. 


d doğrusunun denklemi x — y— 4 — O olduğu- 
na göre, çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) X44)2 4 y2 —16 


(uu) 


)xX24y-42-16 


O 


) iy 447-8 


GC 


) XxX 24 (Y44)2 16 
2 


m 


) x2 4 (y—-3)2 -9 


Genel denklemi x2 4 y?-2x—-4y-—k41-0 
olan çemberin yarıçapı 4 birim olduğuna göre, 
k kaçtır? 


D)12 o E) 16 


Merkezi (1, — 3) olan ve yarıçapı v5 birim olan 
çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 


A) X2 4 y?—-2x-6y45-0 


B) X2*y212x46y15-0 
C) xX24y2-2x46y415-0 
D) xX2 4 y2-2x46y—5-0 


E) X24y2—-2x44y45-0 


« 259 « 


FG  YUMUŞĞIM AUGHLIK HİLSİĞİNHESİ 


7. 


8. 


9. 


Genel denklemi 3x2 4 3y2 — 12x £ 6y—-3-0 
olan çemberin merkezinin koordinatları aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) (6, -3) 
D) (2,-1) 


B) 6,3) G) 6, 3) 
E) (2, 1) 


Genel denklemi 2x2 * 2y2 4 4x -2y-8 -0 
olan çemberin çapı kaç birimdir? 


A)3v2 B)2.5 O)V21 DV E2V6 


2kx2 4 (3k—4)y? 4 3x- y —2 - 0 denklemi 
çember belirttiğine göre, k kaçtır? 


A) -2 B) -1 Cc) 0 D)2 E)4 


10. X2 4 y2 4 4x-2y-—k-1 - 0 denklemi çember 


11. 


belirttiğine göre, k kaçtır? 
A)k>— B)k>-2 


D)k>-6 


O)k<-4 
E)k>-—1 


X *y? is kx-2y-k 44 -0 denklemi nokta 
belirttiğine göre, k nın alacağı değerler 
toplamı kaçtır? 


A)-4 B) Cc) -2 D)2 E)4 
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12. 


13. 


14. 


15. 


0  Tesi—Z EÇ 


(k * 1) $ (2k—2)y2 4 (k 4 1)x 4 4y—-8 -0 
denklemi çember belirttiğine göre, çapı kaç 
birimdir? 


A)2 B) VS og2/2 D3 E) V10 


Merkezi (2, — 1) ve x eksenine teğet olan çem- 
berin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) x2 4 y2—4x42y42-0 

B) XX *y?44X42y44-0 

G) 2 -y2—-4x—-2y44-0 

D) XX *y2-4x42y44-0 

E) XX *y2—-4Xx42y41-0 


X2 4 y2—(k 4 4)x 4 (k-4)y - 0 denklemi ile 
verilen çemberin merkezi x ekseni üzerinde 
olduğuna göre, yarıçapı kaç birimdir? 


A)3V2 B4 O28 D3 pp: 


(6, 0), (0, -2) ve (0, 0) noktalarından geçen 
çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 

A) 2 4y246x4*y-0 

B) XX y?4 6x-2y-0 

C) XX 1y244x12y-0 

D) XX 4y2 46x42y-0 

E) X *y?-6xX42y-0 


«< VS << 





B(43, 0) 





M merkezli çember, AOB eşkenar üçgeninin 
kenarlarına teğet ve B(4V3, O) dır. 


Buna göre, çemberin yarıçapı kaç birmdir? 


A) v2 B) y3 c)2 D) 3 E) 2.3 


XX *y?4- 4kx4*-4ysşk-4 -0 denklemi ile 
verilen çember y eksenine teğet olduğuna 
göre, yarıçapı kaç birimdir? 








d doğrusu ile denklemi x — 2y — O olan doğru 
yarım çember üzerindeki K noktasında 
kesişmektedir. 


|0Bİ — 8 birim olduğuna göre, d doğrusunun 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 2x4y-16-0 
C) x-2y-8-0 


B)x-y-8-0 
D) 2x-y—16-0 
E)x*y-8-0 


>> Ns > 


Zirve 


ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ 








M ve K merkezli çembeler birbirine ve x eksenine 
teğet, M merkezli çemberin denklemi; 


X2 * (y — 9)Z - 81 ve K merkezli çemberin 
yarıçapı 4 birimdir. 


Buna göre, küçük çemberin denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 

A) X—8)2 4 (y—4)2 — 16 

B) (X—-10)2 # (y—4)2 - 16 

C) X—12)2 * (Y—-4)2 - 16 

D) (X—-14)2 4 (Y—-4)2 - 16 

E) (X—16)2 4 (y—4)2 - 16 








ABCO karesinin B köşesinin koordinatları (4, 4) 
tür. 5 i 


Buna göre, karenin çevrel çemberinin denkle- 
mi aşağıdakilerden hangisidir? 
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6. 
>» X 
Şekilde x eksenini 2 ve 6 da kesen y eksenine 
teğet olan çemberin merkezinin koordinatları 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (2, /3) B) (8, -2v3) G) (4, -2) 
D) (4, /3) E) (4,-2v3) 

7. x241y2-10x-8y4 16-0 çemberinin Xx 
ekseni üzerinden ayırdığı parçanın uzunluğu 
kaç birimdir? 

A4/2 B)6 ce240 D3V5 E)8 

8. 

Şekildeki doğrular K noktasında kesişmektedir. 
d doğrusunun denklemi x * y—-3 — O olduğu- 
na göre, KAB üçgeninin çevrel çemberinin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) X24y7-2x1y—2-0 
B) X2 4 y? -9 
GC) x2 4 y2 2x 4 2y -O0 
D) ZE *y? -4 
E) XX *y7-x*y-0 
>> 2625 


Zirve 


10. 


11. 


o Test-3 &<£* 





M çemberin merkezi, K(0, 4) ve L(8, O) dır. 


Buna göre, çemberin denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) x2 4 y2—-6x-12 -0 
B) X24y7—-6x—-y-16-0 
C) x2 4 y2 4 6x—16 -0 
D) x2 4 y?-6x—-16-0 
E) x2 4 y2—-4x—-16-0 


X2 4 y2 4 (2k —4)xyt kx—ky—3-0 


denklemi bir çember belirttiğine göre, merke- 
zinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (1, 1) B) (1, —1) 
D) c2, 2) 


Cc) 2, 1) 
0 (1,1) 





Şekildeki merkezil çemberlerin denklemleri 
X2 4 y2-25 ve xX2 4 y2—9dur 


Buna göre, taralı daire diliminin alanı kaç 
birim karedir? £ 


A8 B)lor C)idr D)16z E)18x 


«< NS << 





Şekildeki çember eksenleri —1, -3 ve 9 nokta- 
larında kesmektedir. 


Buna göre, çemberin denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) x2 4 y2—-8x-9-0 
B) x24* y2—-8x4 2y-9-0 
C) x2 4 y? -6x-8-0 
D) x2 4 y?—-8x-6-0 
E) x2 4 y?2-4x-9-0 





Şekildeki M merkezli çember ekesenlere K ve L 
noktalarında teğet ve d doğrusunun denklemi 
x*y—3-—0Odır. 


Buna göre, çemberin denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 

A) X-3)2 4 (y-3)? -3 

B) X-3)7 4 (y-3)7-6 


O) X43) k(y—-3) 9 


D) X4*3)24(y4 32-9 
E) X-3)24 (y-3)2-9 


>> Ns >> 


Zirve 


ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ 





Yukarıdaki şekilde; d doğrusuna T noktasında ve Xx 


eksenine ise apsisi 4V3 olan noktada teğet olan bir 
çember verilmiştir. 


d doğrusu eksenleri 2V3 ve —© da kesen 


çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 


A) xE 4 y2—-8y/3x44y448-0 
B) xX2 4 y2 4 8v3x-4y 4 48 -0 
C) X2 4 y2—8v3x—4y4 48-0 
D) x2 4 y2-8y/3x—-4y424-0 


E) X2 4 y2—-8y/3x—-4y 436-0 





Şekildeki çember apsisi 4 olan noktada x eksenine 
teğet ve merkezi, denklemi x - 2y - 2 -Ooland 
doğrusunun üzerindedir. 


Buna göre, çemberin yarıçapı kaç birimdir? 


A) v3 B) 2 C) V5 D) 2v2 E)3 
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5. 8. x24 (y-2)2 - 5 çemberine üzerindeki T(2, 1) 
noktasından çizilen teğetin eğimi aşağıdaki- 


lerden hangisidir? 








(ABJ O merkezli yarım çembere T de teğet, 
JAT| — 8 birim ve |TB| < 18 birimdir. 


Buna göre, çemberin yarıçapı kaç birimdir? 9. (4224 (y—1)2 - 18 çemberine üzerinde- 
ki T(1, - 2) noktasından çizilen normalin denk- 
A8 B)6V2 C6B D12 E)15 lemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x-y4s3-0 
C) 2X*4y4143-0 


B)2x-y45-0 
D)xX*y4*1-0 


Ex*#2y41-0 


6. Denklemix2 4 y27—-4x—-2y44-0 olan çem- 
ber ile x - 2y $* 2 < 0 doğrusunun kesim nok- 
talarından birisi aşağıdakilerden hangisidir? 














A) (2,1) B) C2, 0) 6) €6, -2) 
D) (0, 1) E) (2,2) > 10. 24 y2 —-2x-6y * 1-0 çemberinin 
N 3x-4y-—11 - O doğrusuna en uzak noktası- 
nın bu doğruya uzaklığı kaç birimdir? 
A) 5 B) 6 C)7 D)8 E)9 
1. 
11. 
M2, —1) merkezli çember denklemi x * 2y * 5 -0 
olan d doğrusunu A ve B noktalarında kesmekte- 
dir. 
|AB)| — 6 birim olduğuna göre, çemberin den- 
klemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) x2 4 y2—-4x4 2y—9—0 
im Şekilde M merkezli çember, denklemi 2x— y — 0 ve 
B) X24y2-4x42y-8-0 x— 2y — 0 olan doğrulara T ve L de teğettir. 
GC) X2 4 y2—-4x 4 2y—-70 Merkezinin apsisi 5 olan çemberin yarıçapı 
kaç birimdir? i 
D) X4y2-4x42y-6-0 
E) XX 4y2-4x42y-4-0 YAZ BS 2 DMS Eve 
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1. K(3,-2) noktasının x2 * y2 - 4 çemberine gö- 
re kuvveti kaçtır? 
A)4 B) 5 C)6 D) 7 E)9 
2. A(-1,0) noktasının (X—1)2 4 (y * 1)2 - 9çem- 
berine göre kuvveti kaçtır? 
A) B) -3 6-2 D) -1 E)0 
3. (X4*2)24(y13)2-17 çemberine üzerinde- 
ki T(2, — 2) noktasından çizilen teğetin denkle- 
mi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 4x-y-10-0 B) 2x—-y-6-0 
C) 4x *y-6-0 D)x-y—-4-0 
E)2x4*y-2-0 
4. A(4,k) noktasının x2 * y? — 25 çemberine gö- 
re kuvveti 0 olduğuna göre, k kaçtır? 
A)*3 B)*4 C)*5 D)*6 E)47 
5. AÇi,k)noktasıx2 *y2—-x4y-—2 - 0 çembe- 
rinin üzerinde olduğuna göre, k aşağıdakiler- 
den hangisidir? 
A) -2 B) 0 c)2 D)3 E)4 
>> Ws > 


Zirve 


10. 


ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ 


X2 * (Y—-2)2 - 9 çemberinin T(9, -10) noktası- 
na en yakın noktası Kise, |KT| kaç birimdir? 


A) 4 B) 6 Cc) 8 D) 10 E) 12 


X2 4 y2—3x 4 2y 42-0 çemberineK(-1,1) 
noktasından çizilen teğetin uzunluğu kaç bi- 
rimdir? 

D) 2/3 


A)2> B22 G3 E) V13 


XX iy? 42x414 y-k 411-0 çemberine 
T(i, 1) noktasından çizilen teğetin uzunluğu 
2 birim olduğuna göre, k kaçtır? 


A) -2 B) -1 Cc) 0 D) 1 E)2 


Analitik düzlemde verilen K(2, —1) noktası ve 
X2 *y2—3x42y-1 -0 çemberi veriliyor. 


K noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu 
kaç birimdir? 


A) 2y2 B)3 C) 23 D)4 E) 6 


Analitik düzlemde verilen K(-1, 0) noktası ve 
XE * y2 4 2x—-ys4k-0 çemberi veriliyor. 

K noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu 
4 birim olduğuna göre, k kaçtır? 


A)-4  B)- 6-3 D)0 E)1 
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11. : 15. x24y24x-4y-1-0ve 
24 v2 Bı 

X 4 y'-3x—2y—-2-0 1. Geneldenklemix2 * y? 4 2x-3y41-00olan 5. 

çemberlerinin kuvvet ekseninin denklemi çemberin yarıçapı kaç birimdir? 

aşağıdakilerden hangisidir? 








3 5 7 
A) 4x-2y-1 -0 B) 4x-2y41-0 5 e. << Be <ş 
GC) 2x-2y4* 1-0 D) -2x-2y4 1-0 
, i E) 4x—-6y—3-0 x 
Şekilde M merkezli çember, x eksenine A da ve OB o 
doğrusuna B£(8, 6) da teğetlir. 
BMUa göre; Gömlkerin yarıçapı, Ka birimize O merkezli çeyrek çember ile M merkezli çember 
: . , birbirine dıştan teğet ve M merkezli çemberin 
A)2 B) > ' G) > D) 3 “E) pi 2. x - 2V2 cosa denklemi (x — 8)2 4 (y — 6)2 - 36dir. 
i 16. Analitik düzlemde verilen K(2, k) noktası, ys 22 sina Buna göre, O merkezli çeyrek çemberin 


X *y? 42x-y-0Ove , yarıçapı kaç birimdir? 
parametrik denklemleriyle verilen çemberin 


XX 4y24x4y-2-0 yarıçapı kaç birimdir? A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 


çemberlerinin kuvvet ekseninin bir elemanı 
ise, k kaçtır? A)1 B) v2 o) 2 D) 2v2 E)4 


12. x2 4 y2 - 5 çemberiile 2x * 4y -20 -0 A) <2 e 2 D)3 E) 4 


doğrusu veriliyor. 


Çemberin doğruya en yakın noktasının koor- 


dinatları aşağıdailerden hangisidir? 6. Analitik düzlemde verilen (x—2)2 4 (y—k)2 - 25 





vi i 9 çemberi ile (X 4 3)2 4 (y— 4)? - 64 çemberi 
-A) (0, v5) B) (v3, v2) C) (v2, v3) â 3. X-3 4 cosa g birbirine dıştan teğet olduğuna göre, k nın 
D) (e, 1) E) (1,2) 17. A(3, -1) noktasının x2 4 y2 4 3x-2y-1 -0 y--1 # sina A alacağı değerler toplamı kaçtır? 
çemberine göre kuvveti kaçtır? : : z 
i parametrik denklemleriyle verilen çemberin A)4 B) 5 C) 6 D)8 E) 12 
A) 12 B) 16 C) 20 D) 24 E) 26 merkez koordinatları nedir? 
A) C3,1) B) (3, 1) 6) (-3,-1) 
D) 1,3) E) (8,-1) 
13. x2 4 y? - 90 çemberiilex-—3y * 3/10 -0 
. doğrusunun kesim noktaları arasındaki uzak- 18. 7. Analitik düzlemde verilen (Xx —1)2 4 (y—2)2 - 16 
Me kag bilmez. çemberi ile (x — 9)2 -- (y 4 13)2 —« 36 çemberi 
daki en ki klık kaç birirmdir? 
A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 arasındaki en kısa uzaklık kaç birirmdi 
4. x-242c0sa A)8 B)7 C) 6. D) 5 E) 4 
ys-—3*2sina 
parametrik denklemleriyle verilen çemberin N 
kartezyen denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 
y ekseni, M ve K merkezli çemberlerin kuwet 
14. xX24y242x-3y-1-0ve ekseni, T teğet noktasıdır. A) ©-224(y43)2-4 
2 -y2-x42y-4-0 die M ala çemberin “denklemi B) «-224y432-2 8. Analitik düzlemde verilen (X-3)2 4 (Yy *41)2-9 
< ei & * 4) * Y-3)” - 9 olduğuna göre, |OT| 3 > çemberi ile (Xx * 3)2 * (y — 7)2 — r2 çemberi 
. çemberlerinin kuvvet ekseninin eğimi kaçtır? kaç birimdir? 5 O &r2 (Yy 1t3)>4 birbirine içten teğet olduğuna göre, r kaç bi- 
İ D) -22 4 (y-3)? -4 i e 
As. Gel og < M2 B3 gd Du gp? 
2 4 5 5 3. $ E ©4224 (y-3)2-4 A)9 B) 10 GC) 13 D) 14 E) 15 
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9. (X43)2 4 (y—2)2 - 12 çemberinin y ekse- 
nine göre simetriğinin denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir ? : 

A) «432 4 (y—-2)2 12 
B) 4-332 1(y42)212 

O) «14321(Y412)2 12 

) X—-3)2 4 (y—2)2 12 

E) 4-024 (y—3)2 12 


U 


10. x24y2—-2x44y-—1-0 denklemiile verilen 
çemberin 3x * y— 2 - 0 doğrusuna paralel 
olan simetri ekseninin denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir ? 
A) 3x*y*1-0 
C) 3x4*4y—-4-0 

E3X*y12-0 


B) 3x44y-1-0 
D) 3x4y-2-0 


11. x2 4 y2 - 16 çemberi üzerindeki (4, 0) nok- 
tasından geçen kirişlerinin orta noktalarının 
geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir ? 

A) Xx 4 y2—-4x4y-0 
B) x2 4 y?-2x-0 
C) x2 4 y?—-4x-4y-0 
D) XX 4 y7-4y-0 
E) XX 4 y2-4x-0 


12. A(-2,0), B(x, 0), C(4, 6) ve D(-2, 6) noktaları bir 
kirişler dörtgeninin köşeleridir. 


Bu dörtgenin çevrel çemberinin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir ? 

A) x2 4 y2-2x-6y—-28-0 

B) X24$ y2 -2x-6y-—16 -0 

C) x2 *y2 4 2x—-6y—8 z 0 

D) XX 4 y2—-2x 4 6y-8-0 

E) x2 4 y2-2x-6y-8 —0 
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ooo o Test-6 & 


13. X-4)2 4 (y-4)2>16 ve (X-9)24 (y-2)2<4 
eşitsizliklerinin gösterdiği bölge aşağıdakiler- 
den hangisidir? 





14. 2 4 y?2>9 ve 2x-y <0 eşitsizliklerinin gös- 
terdiği bölge aşağıdakilerden hangisidir? 


A) B) 








<< 


KONİKLERİN ANALİTİK İNCELENMESİ 





Yukarıda verilen elipsin denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


2 2 2 2 
YY yiye 
49 25 49 16 
2 2 2 2 
GC) KY ) SE AN 
7 5 36 25 
xy? 5. 
7 ki 
49 5 
E 
e 
N 
2. Asal ekseni x ekseni üzerinde olan elipsin, 6. 
asal eksen uzunluğu 4 birim, yedek eksen 
uzunluğu 2 birim ise, denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 
2 2 2 2 
re a BY. 
16 4 4 
a 2 Şi 2 
C) — iyi D) —ty'— 
) ig y ) y 
2 2 
Xx y 
—42——1 
) 16 2 7. 


3. Asal ekseni x ekseni üzerinde olan elipsin, 
asal eksen uzunluğu 6 birim, yedek eksen 
uzunluğu 4 birim ise, odaklar arası uzaklığı 
kaç birimdir? 
A4 B)3vy2 E) 2Vv7 


G2/5 D) 26 


>> Ws >> 





Asal ekseni x ekseni üzerinde olan elipsin, 
asal eksen uzunluğu 8 birim, odaklar arasın- 
daki uzaklık 6 birim ise, denklemiaşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


2 2 2 ye 
m BE Şİ 24 
1 9 16 7 
2 e 2 v2 
A pi 
16 8 16 12 
2 ve 
E) RA 
8 7 
x? y2 N 
—4——-1 elipsinin yedek eksen uzunluğu 
25 9 
kaç birimdir? 
A) 6 B) 8 c)9 D) 12 E) 18 
XX y2 
—:: 15-51 elipsinin odaklarından birinin 
225 81 


koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (9,0) 
D) (8,0) 


B) (15,0) C) (10,0) 
E) (12,0) 








Yukarıda verilen elipsin odakları F ve F' 
olduğuna göre, |BB'| kaç birimdir? 
C) 4v5 E) 6v3 


A8 B)6y2 D) 4/6 
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12. F(2, 0) ve F'(-2, 0) noktalarına uzaklıkları 
toplamı 6 birim olan noktaların geometrik 
yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


8. Odaklarından birinin koordinatları (—5, 0) ve 
yedek eksen uzunluğu 4 birim olan elipsin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 








2 2 2 2 2 2 
Ay <a BY -ş PV B) “4 NE 
25 4 29 5 9 4 9 5 
2 2 2 2 2 2 2 2 
yp a e iş DAL aş 
36 4 29 4 2 5 9 3 
2 2 2 2 
E) lime E) XY iş 
28 4 6 2 
13. 
xXx” y? P 
9. ğu elipsinin asal eksen uzunluğu 
kaç birimdir? 
A)4 B) 6 c)8 D) 12 E) 18 
w 
2 
N Yukarıda verilen elipsin odakları F ve F' ve d 
doğrusunun denklemi 4X * 3y-—12 — O oldu- 
ğuna göre, asal eksen uzunluğu kaç birimdir? 
| A 6/2 Ba/5 Cjto De E)12 
10. Asal ekseni x ekseni üzerinde olan elipsin, 
asal eksen uzunluğu 4v2 birim, yedek eksen 
uzunluğu 2V3 birim ise, denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 
A) 2x2 $ 3y? — B) 2x2 4 9y? - 18 
GC) 32 4 5y2 — 15 D) 4x2 4 7y2 - 28 14. 
E) 3x2 -48y2-24 
2 2 P noktası merkezil elipsin üzerinde, F ve F odak- 
11. > 1 elipsinin odaklar arasındaki lardır. 
erime Elipsin asal eksen uzunluğu 32 birim olduğu- 
Mzaklık Ke birlinele; na göre, Çevre(PF'B'F) kaç birimdir? 
A4 BsV2 23 D2ü5 EB A)36 oOB)48 GC) 56 D) 64 E) 72 
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1. “Odaklarından birinin koordinatları (0, 4) ve 
asal eksen uzunluğu 10 birim olan elipsin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


AY İİ ni 
25 25 9 
2 2 2. 52 
gi ye dl 
8 16 16 3 
2 2 
e 
16 25 
2 2 
DE im eisiiei ii m 
200 * G4 elipsinin dış merkezliği kaçtır? 
3 2 2 Şİ 1 
A)—  B—: O0— D) — E) — 
) 5 ) 5 ) 3 ) 6 ) 2 


3. Yedek eksen uzunluğu 10 birim ve dış mer- 


kezliği 12 olan elipsinin asal eksen uzun- 
13 


luğu kaç birimdir? 


4. Odaklarından biri F(6, 0) ve dış merkezliği 5 


olan elipsin denklemi aşağıdakilerden hangi- 


sidir? 
2 2 2 2 
X X 
AY yp 
64 36 100: 36 
2 2 2 2 
X X 
a e ye 
81 49 100 .64 
2 2 
100 81 
>> Us >» 


Zirve 


5. 
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Yedek eksen uzunluğu 3 birim ve P(2, 2) 
noktasından geçen elipsin denkiemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


2 2 2. 2 
AŞ Y aş a A 
4 12 ' 6 48 
2 2 2 2 
e a 5) a 
6 16. 1 6 

2 2 
yy. 
12 


Asal ekseni y ekseni üzerinde olan elipsin, 
asal eksen uzunluğu 6 birim, yedek eksen 
uzunluğu 4 birim ise, denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? . 


A) kapi e BİŞİ .ş 
9 4 16 36 
2 2 2 e 
e e) A 
4 6 4 9 
> 2 
yapi 
16 





P noktası merkezil elipsin üzerinde, F ve F' odak- 
lardır. 


IPF| * |PF'| — 8 birim olduğuna göre, O 
merkezli çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) y/—-4 B) 2 4 y? -9 
G2 4y2-16 o Dp24y2-25 


GE) x24y2—-64 


«2:71 X 
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8. y 








Şekildeki dik koordinat düzleminde verilen 
elipsin eksenleri TL ve KP doğrularıdır. 


T(2, 5), L(14, 5) ve P(8, 1) olduğuna göre, 
elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 





a) #8”, WE), 
36 16 
«-6* y-0. 
B) ag tag <9 
e LAL) 
36 16 
p) #4, 0-8,, 
36 16 
E) x-89)”  (y-5” 1 
36 20 


9. 4x2 $ 9y2 - 180 denklemi ile verilen elipsin 
doğrultman doğrularının denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 





A)x-£4 B)x- 5 GC) x- 46 
D) x *8 E)x- 49 
2 y2 
10. 4-İ—-z1 elipsinin parametrik denklemi 
25 16 


aşağıdakilerden hangisidir? 


A)x5cosi B)xs5sint 
yz4sint y4dcost 
C)x-25cost D) x — 25 cost 
y — 16sint yz4sint 

E)x 10cost 


yz8sint 


>>212 53 





Zirve 





e re mr ğe, “7 lm ZAR 


2 eid 
11. Gİ, denklemi ile verilen 


elipsin odaklarından birinin koordinatları 
aşağıdakilerden hangisidir? 
B) (2.2) Cc) (2, -2) 


E) (2,4) 


A) c2,2) 
D) (4,2) 


12. 9x2 $* 16y2 - 144 elipsinin odaklarının 
birinden geçen en kısa kirişin uzunluğu kaç 
birimdir? 


AZ B) 4 9 DEE. iy 


13. Doğrultman doğrularının denklemi x — £8 ve 
dış merkezliği 0,5 olan merkezil elipsin denk- 
lemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 3x2 4 4y2-24 B) 3x2 $ 4y? - 4B 


G) 4x2 * 3y2 - 48 D) 2x2 43y2-24 


E)x2 -2y2-24 


14.x-—4c0s6 
ys2sin6 


parametrik denklemi ile verilen elipsin stan- 
dart denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


2 e 2 
A) Aİ -ş YY aş 
4 2 16 4 
2 2 2 e 
X Yy X Yy 
XX -4 DİŞ. 4 
2 8 Ğ 4 ) 12 6 
2 
Xx 2 
İİ — 
E) ari 
«< ıs << 


1. Odakları x ekseni üzerinde, asal eksen uzun- 
luğu 2 birim ve yedek eksen uzunluğu 4 birim 
olan merkezil hiperbolün denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


2 2 |2 
A)x2 - Y.- B) 4 X -ş 
4 2 4 
2 |2 2 |2 
JAY iş D) XY ., 
2 16 4 2 
2 
E) — yi 
2 y2 
2 X* V. P e 
2 2 hiperbolünün odaklarından 
birinin koordinatları aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 
A) (2,0) B) (3,0) 6) (4,0) 


3. 144x2 — 25y2 —- 3600 hiperbolünün odakları 
arasındaki uzaklık kaç birimdir? 


A) 26 B) 28 C)34 D) 36 E) 40 


2 2 
4. 571 hiperbolünün asal eksen uzun- 


luğu kaç birimdir? 


A8 B)12 C)16 D)18 E24 


»> Ns > 


Zirve 


KONİKLERİN ANALİTİK İNCELENMESİ 





5. Odakları x ekseni üzerinde, yedek eksen 
uzunluğu 4 birim ve odakları arasındaki uzak- 
lık 10 birim olan merkezi! hiperbolün denkle- 
mi aşağıdakilerden hangisidir? 


2 2 2 2 
Ay Yaş 
20 4 m 4 
DR EA 
16 4 25 21 
KE. 

21 16 


6. Odakları x ekseni üzerinde, asal eksen uzun- 
luğu 12 birim ve yedek eksen uzunluğu 8 
birim olan merkezil hiperbolün denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


a e 
36 8 16 36 
a amg 
36 64 64 36 
2 e 
2 
36 1 





Şekildeki merkezil hiperbolün odakları F' ve F dir. 


|F'AJ| — 10 birim ve |A'AJ — 4JAF| olduğuna 
göre, hiperbolün denklemi aşağıdakilerden 


hangisidir? 
b az xy. 
16 20 16 36 
m) mi a 
20 16 20 36 
Xl 
36 16 
«<7173 


ama a a a m A 





8. Denklemi 1 1 olan hiperbolün 


« © . asimptot-denklemleri aşağıdakilerden hangi- 
-— sidir?.. . e m 





Şekildeki hiperbolün asimptot doğrularının denk- 


v2 


lemleri; y di olarak veriliyor. 


IF'F| - 12 birim olduğuna göre, |A'A| kaç 
birimdir? 
CO 4/2  D)4V3 


A)6 B)8 E) 4v6 


10. x2-y?-32 hiperbolünün odaklarından 


birinin koordinatları aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 

B) (6, 0) 
D) (12,0) . 


A) (4.0) C) (8,0) 


E) (16,0) 
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-Zirve 


11. Yedek eksen uzunluğu 6 birim ve dış mer- 
kezliği 2 olan merkezil hiperbolün denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


12. Odakları x ekseni. üzerinde, asal eksen uzun- 
luğu 18 birim ve yedek eksen uzunluğu 24 
birim olan merkezil hiperbolün odakları 
arasındaki uzaklık kaç birimdir? 


A) 26 B) 28 C) 30 D) 32 E) 36 


13. 9x2 - 4y? - 144 denklemi ile verilen hiper- 
bolün yedek eksen uzunluğu kaç birimdir? 


A6 B8 Ct12 Dis Baas 


14. Odakları x ekseni üzerinde, odaklar arasında- 


ki uzaklığı 6vV2 birim olan ikizkenar hiperbolün 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A)x2 -y?2 -16  B) x2 -y?2—-24 
C) x2 -y2 -9 2D) x2-y2 4g 
E) Xx” -y? -64 

«< IV << 





KONİKLERİN ANALİTİK İNCELENMESİ 


2 2 
XxX y : 5 si 5. 
A e h 
16 2 iperbolün dış merkezliği 
kaçtır? 
5 N5 4 N5 
A)— B) v3 Cc) — D— p—— 
Ş BYS OE DD; AŞ 
Yedek eksen uzunluğu 6 birim ve odaklar 


arasındaki uzaklığı 12 birim olan merkezil 
hiperbolün asimptot doğrularının denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 





Zirve 


2x7 — y” — 24 denklemi ile verilen hiperbolün 
doğrultman doğrularından birinin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A)x52 


Asimptot denklemleri ysğzx olan hiper- 


bolün asal eksen uzunluğu 16 birim olduğuna 
göre, yedek eksen uzunluğu kaç birimdir? 


A)4 B) 6 Cc) 8 D) 10 E) 12 





Doğrultman doğrularının denklemi x — t#1 ve 
dış merkezliği 3 olan hiperbolün denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 3x2 —y? — 12 B) 8x2 —y? - 72 


C) 3x2 — 4y2 — 12 D) x2 — 8y2 - 72 


E) 8x2 —9y2 -72 


F(6, 0) ve F'(-6, 0) noktalarına uzaklıkları farkı 
8 birim olan noktaların geometrik yerinin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


e. > e. 
16 12 20 16 
2 2 2 2 

yg .ş pl 

16 9 16 20 

ya 
20 12 





Şekildeki hiperbolün denklemi 9x2 — 16y2 — 144 
tür. 


Buna göre, taralı dikdörtgenin çevresi kaç 
birimdir? 


«275 « 





>>> Koniklerin Analitik İncelenmesi , Test <<< 
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8. 11. K(6, 4) ve L(3V2, 2) noktalarından geçen 
hiperbolün denklemi aşağıdakilerden hangi- N İl ğ : i 
sidir? 1. Denklemi x2 - -12y olan parabolün odağının F(4, 0) noktasına uzaklığı, x - —4 doğrusuna 
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? uzaklığına eşit olan noktaların geometrik 
2 2 > 2 yerinin denkiemi aşağıdakilerden hangisidir? 
Yi )E--t A) (0,3) B) (0, -3) C) (8, 0) 
: 2 2. 
2 e 2 2 D) (-3, 0) E) (0, 4) A) y>8x B) y” — 12x 
X 
Giy a C) y? — 16x D) y2 - 18x 
2 ye E) y? - -16x 
E) a 
Şekildeki hiperbolün odakları P(-4, 2), F(12, 2) ve 
tepe noktalarından biri A'(1, 2) dir. 


Buna göre, hiperbolün denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


2 g2 
a KAİ, ERİ 


2 
(x 44) pi (Y-*2) —4 


12. Asal eksen uzunluğu 12 birim ve yedek eksen 





2. Odağı F(12, 0) olan merkezil parabolün denk- 
lemi aşağıdakilerden hangisidir? 





Odak noktası x ekseni üzerinde ve P(-1, 2) 








al eğ Ni A) y? — 24x B) y? — 32x noktasından geçen parabolün denklemi aşa- 
B) 9 55 :. uzunluğu 8 birim olan merkezil hiperbolün )Y ğıdakilerden hangisidir? 
«4? y-22 asimptot doğrularının denklemi aşağıdakiler- C) y? — 36x D) y2 - 46x 
X- İN bar 
C) e Gi den hangisidir? E) v2 — 48x A) y2 —-2x B) y2 — 4x 
RE 2 1 3 C) y? — 2x D) y2 4x 
pp 2 pe) aş A)y-zix B)y-F—x C)y-5—x 
36 55 3 2 4 E) y2 > 6x 
2 3 2 
«-5” Y-2. a Eye Ex 
Ee e e D)y Fa )y *3 
3 
se 
N 
3. Odaknoktası y ekseni üzerinde ve P(6, 2) nok- 
tasından geçen merkezil parabolün denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
2 2 
g, #7. > şe. mi z1 denklemi ile verilen A) X-8y B) x2 --i2y 
hiperbolün odaklarından birinin koordinatları C) x - 16y D) x2 - 18y i 
aşağıdakilerden hangisidir? E)x2 - 24y $ F(8,3) 
A) (4,3) B) (5, 3) 6) (6,3) »x 
D) (2, 3) E) (3,3) Ki 


10. Denklemi y2 — 32x olan parabolün doğrult- 
man doğrusunun denklemi aşağıdakilerden 





Şekildeki parabolün odak noktası F(6, 0) ve 
doğrultman doğrusu x - -6 olduğuna göre, 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


4. Odağı F(-8, 0) olan merkezil parabolün denk- 
lemi aşağıdakilerden hangisidir? 





Şekildeki parabolün odak noktası F(8, 3) ve 
tepe noktası 1(8, 2) olduğuna göre, denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) X-8)2 - 10(y * 2) 

B) X4*8)2 - 10(y—-2) 


hangisidir? A) x —12y B) x5 — 24y A) y? — -16x B) y? - -20x C) X-8)2 - 20(y 4 2) 
EE B)x- 12 O)x--4 GER e C) v2 - -24x D) y2 —-32x D) (x 4 8)? - 20(y-2) 
D)x--6 E)x--8 a | E) y2 - -36x E) (x-8)? - 20(y—3) 
» 21655 «< Ws << > M > «711 
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8. Doğrultman doğrusu x - 5 olan merkezil pa- 12. Analitik düzlemde; X2 — 4x — 4y * 16 - O denk- 
rabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? iemi ile verilen parabolün odak noktasının 1. x-6cos6 3 
> koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 4. Asimptot denklemleri y>izx olan hiper- 
A) y2 - 25x B) y? > -20x yz3y43sin9 
, 2 - 10 A) (2,3) B) (2, 4) C) (8,2) , > bolün odaklar arasındaki uzaklık 50 birim ol- 
GC) y2 > 15x D) yi > 10x parametrik denklemi ile verilen elipsin odak- düğüne göre: dankıtmıbasasidaldierden han. 
E) y2 - 5 D) (3,3) E) (8,4) larından birinin koordinatları aşağıdakilerden Ki Me ei 
y hangisidir? gisidir? 
A) (2,0) B) (4,0) 6) (3,0) w Yy” e yi 
400 225 00 256 
Deo) E60) vi ii 
Xx y Xx y 
vi 7 e A 
) 225 400 ) 225 144 
13. y? -x parabolüile y - x—- 6 doğrusunun 2 y2 
kesim noktalarından birinin koordinatları ) imi iz 
“aşağıdakilerden hangisidir? 
9. Analitik düzlemde; (y — 1)2 — 6(x * 2) denkle- A) (4,2) B) (9,3) G) (3, -3) 
mi ile verilen parabolün tepe noktasının koor- D) (6, -3) E) (4,1) — : 
dinatları aşağıdakilerden hangisidir? 2. Analitik düzlemde, F(1, 0) noktasına uzak- 
lığının x < 4 doğrusuna uzaklığına oranı 0,5 
A) (14,2) B) (<1, 2) C) (1,—2) olan noktaların geometrik yerinin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
D) (2, 1) E) (2,-1) 
A) 3x2 4 4y2 -12 B) 3x2 4 4y2-24 5. Analitik düzlemde; verilen koniğin ekseni ile 
doğrultmanının kesiştiği nokta D(-9, 2), odak 
G) 2x2 4 3y? - 12 D) 3x2 — 4y2 — 12 


“44. Denklemleri y2 — 16x ve Xx? -24y olan noktası F(-4, 2) ve JDFJ üzerindeki tepe nok- 























tası T(-6, 2) olduğuna göre, koniğin denklemi 
” > : 2 2 
9 parabollerin doğrultman doğruları ile eksen- E)4xw*3y'-12 z aşağıdakilerden hangisidir? 
Nİ ler arasında kalan bölgenin çevresi kaç bi- ? 
rimdir? Ni 
A) x2 * 3y2 —-6x—4y—21 -0 
D) 28 E)30 
A)20 Baz Cj24 ) ) B) 2x2 4 3y2—12x-24y-21-0 
G) 5x2 * 9y? -36y—244 0 
10. Analitik düzlemde; (x — 2)?  -12(y * 1) denk- il 
lemi ile verilen parabolün odak noktasının D) 5x” * 9y” -36y-144-0 
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 3. E) 5x2 4 9y2 4 72x-36y—-144-0 
A) (5,-1) B) (5,4) Cc) (2,-1) 
D)(.4) E) 2,-4) 
6. Analitik güzlemde; odak nokt F(5, 3 
> Xx Şekilde; 8x7 * 9y? — 72 denklemi ile verilen ii güz e ik Ki 
Şi z z doğrultman doğrusu x - -3 olan parabolün 
elipsin odak noktaları F' ve F, doğrultman doğru- z “ i ği 
: i denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
ları ised, ved, dir. 
Şekildeki parabolün odak noktası F ve parabol P, elips üzerinde bir nokta ve (PHJ 1 d, A) Y—-3)2-8(X-1) 
11. Analitik düzlemde; y? * 8x-8 - 0 denklemi üzerinde verilen A noktasının apsisi 4 tür. lde ara; /IPF'| örsiiieldlir? B) Y-0)2--8(X-1). 
ile verilen parabolün tepe ROK kord A noktasının parabolün doğrultmanına uzak- i |PH| ; 
natları aşağıdakilerden hangisidir? lığı 5 birim olduğuna göre, F noktasının ordi- GC) Y—3)2 — 16(X-—1) 
natı kaçtır? 2 e 
A) (1,0) B) (1, O) C) (e, 0) | A) EE B) : o) : D) E E) > Dİ lee) 
D) (2,0) E) (0,1) A) 4 B) 5 Gc) 6 D)7 E) 8 > E) X—3)2 - 16(y—1) 
>> 21855 &< Ws << >> NS > < 2719 < 
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7. Analitik düzlemde, verilen bir noktaya uzak- 
lığının verilen bir doğruya uzaklığına orani 


1 
> 4 ve 1 olan noktaların geometrik yeri 
sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Elips— Hiperbol — Parabol 
B) Elips — Parabol — Hiperbol 


Cc 
D 


) Hiperbol — Elips — Parabol 
) Parabol — Hiperbol — Elips 
E) Parabol — Elips - Hiperbol 


8. Analitik düzlemde, y — x doğrusunun 


2 y2 
ri elipsini kestiği noktaların apsis- 


6 
leri aşağıdakilerden hangisidir? 


A)ş1 B)FYZ C)#V3 D)ş#2 E)ş2y2 








Şekildeki; 5x2 — 4y2 — 80 denklemi ile verilen 
hiperbolün üzerindeki P noktasından doğrult- 
manlarından birine (PHJ dikmesi çizilmiştir. 











i 
F' ve F odak noktaları olduğuna göre, Te 
oranı kaçtır? 
3 4 5 
A)2 B C D E 
) > GG “b ) 
>> 280 >> 


Zirve 


10. Odak noktaları; F'(0, —3), F(0, 3) ve tepe nok- 
taları arasındaki uzaklık 4 birim olan hiper- 
bolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


2 
A - 


X 

2 

2 

e 
5 


11. Odak noktası F(1, 2) ve doğrultman doğrusu Xx — 7 
olan konik üzerinde P(-3, 5) noktası veriliyor. 


Buna göre, koniğin dış merkezliği kaçtır? 


Aİ B2 oz D) £ E) > 








Şekildeki dik koordinat düzleminde verilen 
elipsin odak noktaları F'(6, 0) ve F(6, 4) tür. 


K(6, -3) olduğuna göre, elipsin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) #8” v2, 


25 21 
2 2 
B) xt-6) ,Yt2) mi 
25 21 


go K-8 | W-2 


21 25 
2 2 
D) «-6) , Y-2) —1 
25 4 


ay? m2 
pp HÇ9, YL. 


«< ys << 


A B 


ABCD paralelkenar, (BDJ köşegen, |DE| — |EC| 
dir. 


Yukarıdaki verilere göre, KD 4 EK aşağıdaki- 
lerden hangisine eşittir? 





A)CE B) 2ĞE Cc) — 
DX E) SBA 
2 
2. ” 
E D 
G 
B E G 


G, ABC üçgeninin ağırlık merkezi ve JEDİ // (BCJ 
dir. 


AK — k-EĞise, k kaçtır? 





A-Z B) 0-2 D > E) 


VR 


3. Analitik düzlemde A — (2, 3) vektörü veriliyor. 


Â vektörünün uzunluğu kaç birimdir? 


A2.2 B3 MAO DB EYS 


>> NS > 
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DÜZLEMDE VEKTÖRLER 








B E G 
G, ABC üçgeninin ağırlık merkezidir. 


Yukarıdaki verilere göre, BG 4 GE toplam vek- 
törü aşağıdakilerden hangisine eşittir? 


AEB BAĞ GEbD DEĞ EĞA 


5. Analitik düzlemde Â — (2, t) vektörü veriliyor. 


Â vektörünün uzunluğu 4 birim ise, t kaçtır? 


A) #V3 B)12 C):2V8 D)44 E) 32 


A B 
ABCD kare, |(DB| ve JACI köşegendir. 


Yukarıdaki verilere göre, DC $ CB -BA aşa- 
ğidakilerden hangisine eşittir? 


ADB BDA CAĞ DAb E)2Bb 
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>>> Düzlemde Vektörler 
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1. D E G 








A B 


ABCD dikdörtgen, |DE| - |EC|, |CF| — |FBİ| 


dir. 
Buna göre, AE * FÂ aşağıdakilerden hangisi- 
ne eşittir? 
— — e BD 
A)2CF B) EC CF Gİ 
DB BD 
ir p— 
D) 2 ) 2 
8. ” 
2k 
D 
k 
B G 


Şekildeki ABC üçgeninde, |AD| — 21DC| dir. 


Buna göre, BD vektörü aşağıdakilerden hangi- 


sine eşittir? 
BA (1 BA 2 BA 
ma B) — 4 —BC Cc — 
ME 4g BC ar ) 
AB 2 BA 2 
Peki öm E) —-4—BC 
D) 0 ) > 3 


9. AÂ-(0,-2), B-(12,4) vektörleri veriliyor. 
<Â ; B > öklid iç çarpımının sonucu kaçtır? 


A) -8 B)-4 Cc) -2 D) 0 E)8 


>> 2825 





Zirve 





10. D | G 








A B 


ABCD paralelkenar, (BD| köşegen, |CE| — |EB| 
dir. 


ÂE - k.KE ise, k kaçtır? 


Aa)2 8) > G-3 DS e) > 


11. A 


B G 
ABC bir üçgen, (EDI / (BCJ ve |AE| - |EBİ dir. 
Yukarıdaki verilere göre, BE* DC toplam vek- 


törü aşağıdakilerden hangisine eşittir? 


A) BE B) AD 4 DE Ge 


12. Analitik düzlemde A — (-2, 1) ve B — (3, 4) vek- 
törleri veriliyor. 


2A 4: B işleminin sonucu aşağıdakilerden 


hangisidir? 
4) (C1,-3) B) (5,.-2) C) (1,-—-2) 
D) <1,2) E) <1,—2) 
«< Ws << 


1. 


2. 


Analitik düzlemde A(3, — 1), B(1, 4) noktaları veri- 
liyor. 


BÂ konum vektörü aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 
A) (2, e 3) B) G2, 5) 
D) 2, ->) 


C) (2,—-5) 
E) (2,5) 


Afm, -1), B(8, n) noktaları ve G — (4, 2n) vektör- 
ü veriliyor. 


AB - C ise, (m, n) ikilisi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) (4,-—1) 
D) <1,1) 


B) (1,—2) 
E) <2,-1) 


C) (1,2) 


Zirve 


A 


(kite, te, ve 
B- —2e, * (t -2)e, vektörleri veriliyor. 
Â-B ise, k tt toplamı kaçtır? 


A)-2 <Bet1 c)0 D) 1 E)2 


Analitik düzlemde Â — (4,0) veB — (-1, 3) vek- 
törleri veriliyor. 


A - 2B işleminin sonucu aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) (2.-6) C) (8,6) 


D) 6,8) 


B) (6,—6) 
E) -2,-5) 


>> Ws > 


DÜZLEMDE VEKTÖRLER 





A(2,-1), B(0, 3), C(a, -2) ve D(İ, b) noktaları veri- 
liyor. 


AB - CD ise, a-b kaçtır? 


A)2 B) 1 Cc) 0 D) -1 E) -2 





Yukarıdaki AB doğrusunun denklemi; 
xt*3y—9-0dır 


Buna göre, AB vektörü aşağıdakilerden han- 
gisine eşittir? 
A) <9,3) B) (9,3) 


D) <9,—3) 


C) (9, —3) 
E) (6,.—3) 


A—(2,-1) B (m, 3) vektörleri veriliyor. 
AÂ//B ise, m kaçtır? 


A-6 B)-4 G-2 D2 E4 


Analitik düzlemde A(2, — 3), B(k, —-1) ve C(1,—2) 
noktaları veriliyor. 


AB // C ise, k kaçtır? 


A)-4 B-3 G-2 Do Bi 


< 233 < 


>>> Düzlemde Vektörler 
9. A->2e,-3e, vektörü veriliyor. 
Buna göre, (| Âl| kaç birimdir? 


A2 BvV10 O28 DY3 E|)4 


10. Â-e,-2e, ve 
Bs (k-3)e, * 4e, vektörleri veriliyor. 


Â//B ise, k kaçtır? 


A)1 B) 0 C)-1 D) -2 E)-3 


11. Analitik düzlemde A(4, — 1), B(-1, 11) noktaları 
veriliyor. 


AB konum vektörünün uzunluğu kaç birimdir? 


A) 6/3 B)12 Cayi0 D)13 E)6y5 


12.A-(—İ.0) vektörü veriliyor. 


gö 
Â vektörü birim vektör olduğuna göre, t 
kaçtır? 
1 sil 2 
ir siri ri 
3 1 
Dive EZ 
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Zirve 





TES —Z AÇ 


13. A-—1-4ke, vektörü veriliyor. 


v3 
Â vektörü birim vektör olduğuna göre, k 
kaçtır? 
2 1 
A)F— B) 75 e 
v2 
D)EV3 e 


14. AÂ-(3,4) B-(-1,2) vektörleri veriliyor. 
<Â,B > öklid iç çarpımının sonucu kaçtır? 


A)— B) -2 Cc)0 D)2 E)5 


15. Analitik düzlemde A — (0, -5) ve B - (2, 1) vek- 
törleri veriliyor. 


Â - 3B vektörünün uzunluğu kaç birimdir? 


A)8 B) 6v2 C) v5 D) 9 E) 10 


16. x-y—4 - 0 doğrusuna paralel olan birim vek- 
tör aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


“İ-E) 


o EE) b) | 


«< Ns << 





1. A—(-3,2) vektörüveriliyor. 
Â vektörünün standart birim vektörlerin lineer 
bileşimi cinsinden yazılımı aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A)2e,-3e, oB)30,128, oC)3e,-28, 


D) -3e, * 2e, E) -3e, -2e, 


2. A-(k,-2), B-(2,6) vektörleri veriliyor. 


ÂveB vektörleri lineer bağımlı olduğuna 
göre, k kaçtır? 


A) -5 B)-2 0-2 D) 2 e) Z 


B--—e,—3e, vektörleri veriliyor. 


ÂveB vektörleri lineer bağımlı olduğuna 
göre, m kaçtır? 


A)-5 B-4 G3 D-—>2 Bi 


4. A-(,k) ve B-(t, 2) vektörleri veriliyor. 


A-Bise,k:t toplamı kaçtır? 


)-2 Bi 00 Dİ E)2 


»> Ns > 


DÜZLEMDE VEKTÖRLER 





5. A-(3,—1), B-(-1,1)ve Ğ (2, 6) vektörle- 
ri veriliyor. 


Â vektörünün B ve G vektörlerinin lineer 
bileşimi şeklindeki yazılımı aşağıdakilerden 


hangisidir? 
A) -2B41ö Bk LlB4Ğ 
2g 2 
C) BG D) 36435 
2. 4 > 
EB 2B:-G 
2 


6. Â-(-3,4) vektörüile zıt yönlü birim vektör 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (s5) B) (<-3) 
p 5 5 5 5 
> 
sz 3 4 3 4 
2 — (5-3) D) (5 3) 
(8-2 
5 5 
7. 
B 
ZN 
EA 
> 





K 8 birim A 


Şekilde m(BKA) — 1209, |BK| — 48 birim ve 
JKAJ| - 8 birim dir. 


Buna göre, < KA 5 KB > iç çarpımının sonucu 
kaçtır? 


A) —12/3 B) -16V3 C)-24 D) -16 E) 1653 
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>>> Düzlemde Vektörler Test-3 << 





8. NÂ—3birim, (BI 4 birimdir A 
A ve B vektörleri arasındaki açının kosinüsü 
1 olduğuna göre, < A, B> iç çarpımının SO- 
e kaçtır? 
A)2 B) 3 C)4 D) 6 E) 12 
B 6 birim G 


ABC eşkenar üçgen ve |BC| — 6 birim Gir. 


Buna göre, <BA, BE > iç çarpımının sonucu 
kaçtır? 


A)-24 B)-18 C)-12 D)i2 E)18 
9. |ÂN<2birim,| IB 28 3 birimdir. 


Â ve B vektörleri arasındaki açı 309 olduğu- 
na göre, < Â, B> iç çarpımının sonucu kaç- 
tır? 

A) -2 B) -1 c)2 D) 4 E)6 


13. A -(1,-1) vektörü ile aynı yönlü birim vek- 
tör aşağıdakilerden hangisidir? 


10. ÇÂy—AY2 birim, || BI) < 3 birimdir. 


ey Y2.-V2) 
Â ve B vektörleri arasındaki açı 1359 olduğu- 
na göre, < â, B> iç çarpımının sonucu kaç- 
tır? 
A) -12 B) -8 0-4 D) 6 E) 12 
14. b ç 
11. Aşağıdaki vektörden hangisi birim vek- 
tördür? 
z : A 4 birim B 
A) —>—.—-—— B) 
| 10 y10 | Ğİ 
1 ABCD kare, |ACJ köşegen ve |AB| — 4 birim Gir. 
2 1 
İL guamil D PR) 
Mi | 5. 75) zi | Buna göre, < CA, AB > iç garpımipın sonucu 


kaçtır? 
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A)—18 B)-16 C)-12 D)i6 E)18 


Buna göre, < CA ,CB > iç çarpımının Sonucu 
kaçtır? 


A)-64 B)-48 C)36 D)48 E)64 


2. NÂN—Abirim, Bi) 5 birimdir. 


Â ve B vektörleri arasındaki açı 90” olduğur- 


na göre, < Â ,B> iç çarpımının sonucu kKaç- 


B 8 C 
Şekilde ABC bir dik üçgen ve |BC| — 8 birimdir. 
? 
tır? g 
— 
N 


A)-25 B)-20 C)-16 DO E)20 


3. Â-(k-2), B-(2,3)dür 
ÂLB olduğuna göre, k kaçtır? 


A)3 B) 2 GC) 1 D) 0 E) -3 


4. A-(,-3, B-(3,k)dır. 


ÂlB olduğuna göre, || BJ kaç birimdir? 


A2v2 B3 M0 D2B B4 





>> Ws > 






© DÜZLEMDE VEKTÖRLER 








B 12 GC 


Şekilde ABC bir dik üçgen, |AB| — 9 birim ve 
JBC| — 12 birim dir. 


Buna göre, <BA , BC -AC > işleminin sonu- 
cu kaçtır? 


A) 108 B)-122 C)-81 D)8i E) 108 


A-—2e,-3e, ve 
B --4€, # 26, vektörleri veriliyor. 


Buna göre, < Â, B > iç çarpımının sonucu 
kaçtır? 


A8 B)10 -G)-12 D)-14. E)-16 








A B 
ABCD paralelkenar ve |DC| -« 6 cmdir. 


Buna göre, < DC,AB> iç çarpımının sonucu 
kaçtır? 


A)18 B)24  C)32 D3s6 E72 


«< 237 «< 


>>> Düzlemde Vektörler 





8. 


20 





B D C 


Şekilde verilen ABC üçgeninde, (AD) 1 (BCI, 
JAB| - 13cm, |AD| < 12cmveJAC| - 20cm 
dir. 





Buna göre, < AD ,CA 4 AB> işleminin sonu- 
cu kaçtır? 


A) -260 B)-156 C)-144 D)108 E)O 


12. 


9. AÂ—(1,-2) vektörünün 3x-y - 4 - Odoğrusu 
üzerindeki dik iz düşüm vektörünün uzunluğu 
kaç birimdir? 


Zirve 


A)2VZ Bg 2 2 


10. 








Yuk«.adaki AB doğrusunun denklemi; 
3x—4y436-0dir 


Buna göre, < OK, oL > iç çarpımının sonucu 
kaçtır? 





A)30 oO(B)35 C)40 D)45 E)s0 
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11. 


13. 


TT TEOL TI AZE 





A B 


ABCD dik yamuk, |CE| — |EBJ, |AD| - 8cm 
dir. 


Buna göre, <AE ” AD > iç çarpımının sonucu 
kaçtır? 


Â—(4,0), B-(2,2)ve G-(1,4) vektörleri 
veriliyor. 


GC vektörünün Â ve B vektörlerinin lineer 
bileşimi şeklindeki yazılımı aşağıdakilerden 
hangisidir? 








A) Â*2B B) 2â-B C)2A4B 
D)3ÂA *B E)3A * 2B 
D 6 E 4 C 
8 
A B 


ABCD dikdörtgen, |DE| - 6 cm, |DA| - 8cm 
ve |ECJ < 4cmdir. 


Buna göre, < AB ,AE * EC > iç çarpımının 
sonucu kaçtır? 


A)64 OB)72 C)8Oo D)96 E)100 


«< Ns << 





Eİ 
A E 2 B 


Şekilde ABCD bir ikizkenar yamuk, |CEJ L (ABI, 
JAD| — (BC), |DCJ -4cmve |EB| <2 cmdir. 


Buna göre, <AD, AB'> iç çarpımının sonucu 
kaçtır? 


Zirve 


A B 
ABCD dikdörtgen, |DE| — 5 cm ve |EC| -3 cm 
dir. 


Buna göre, <AE, AB> iç çarpımının sonucu 
kaçtır? 


A)48 B)45 C)40 D)35 E)25 


3. A-(k.-1), B-(3,9) vektörleri veriliyor. 


<Â,B > iç çarpımının sonucu 12 olduğuna 
göre, k kaçtır? ? 


A) -5 B) -3 Cc) 3 D)7 E) 9 


>> Ns > 


DÜZLEMDE VEKTÖRLER 





4. A (1,1) vektörünün B — (-3, 3) vektörü 


üzerindeki dik iz düşüm vektörü aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) (2.2) B) b z o (A1) 





xs 3iley - 5 doğrular C noktasında 
kesişmektedir. 


Buna göre, <OC ” AB > iç çarpımının sonucu 
kaçtır? 


A)-34 B)-16 C)12 D)15 E)16 


Â- (0, 5) vektörünün B- (4, —3) vektörü 
üzerindeki dik iz düşüm vektörü aşağıdakiler- 
den hangisidir? 
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>> Düzlemde Vektörler 


OZ NAZ 1brjiBi—3sbrvejA Bı 22 brdir 11. 








12. 
8. NÂl—2birimvejBi| — 5 birimdir 
Buna göre, ||Â * BIR -|Â- BR değeri 
kaçtır? 
A) 54 B) 58 C) 62 D) 64 E) 68 
2 
iz 
N 
N N 13. 
9. NA vi3birim, (BI) < 2 birim ve 
|A kB 5 birimdir. 
Buna göre, | AÂ-B II değeri kaçtır? 
)2 BV5 C) 2v2 D)3 E) 4 
14. 
10. Analitik düzlemde A(0, — 1), B(2, 1) ve C(-1, 2) 





noktaları veriliyor. 


Buna göre, ABC üçgeninin alanı kaç birim 
karedir? 


A)2 B)3 04 DE E)8 
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o Test-b £££ 


Bir ABC üçgeninde, AB — (2,3) ve AĞ - (4,29) 
veriliyor. 


Buna göre, ABC üçgeninin alanı kaç birim 


© karedir? 2, semeri 


M6 BB 10 Diz © E16 


Analitik düzlemde A(1, 2), B(7, 2), C(8, 6) ve 
D(2, 6) noktaları veriliyor. 


Buna göre, ABCD paralelkenarının alanı kaç 


- birim karedir? 


ABCD paralelkenar, AB — (3, — 1) ve AD — (2, 4) 
tür. 


Buna göre, ABCD paralelkenarının alanı kaç 
birim karedir? 


Â - -e, * de, vektörünün saatin yönünde 
180* döndürülmesi ile elde edilen vektör aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 

C)-e, * de, 


A)8,-48, Oo B)-6,-46, 


D) 4e, -e, E)e,*t4e, 


< Ns << 





1. ÂA-Ç2,2), B-(0,4) vektörleri veriliyor. 5. 


AveB vektörlerinin arasındaki' açının ko- 
sinüsü kaçtır? 








M-> B— 


2. AÂ-— (-2, -1) vektörünün B - (3, 4) vektörü 


üzerindeki dik iz düşüm vektörünün uzunluğu 6. 


kaç birimdir? 


A) ve B) 3 C)2 D) v5 E) v6 


Zirve 


3. A-(1,3) noktasından geçen ve B - (2,4) 
vektörüne paralel olan doğrunun denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A)x-y4*-4-0 B) 2x-y45-0 
D)x-2y4*7-0 


E) 2x-3y $ 11-0 


C0)2x4*y-—1-0 


4. JÂj—2v2birim, |BI-V2birimveÂileB 


vektörleri arasındaki açının kosinüsü > 
olduğuna göre, |Â - B II kaç birimdir? * 


A)2ZB BA OOYM4 DMA5 E|4 


»> Ns > 












DÜZLEMDE VEKTÖRLER 


Â:>.(5; 12) vektörüne dik olan:birim:vektör, 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) iğ. B) Li 5 o) e 
13 13 13 13 13 13 





E D ABCDEF 
düzgün altigen 
z JEF| 2cm 
F C 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, < EÂ, EĞ > iç çar- 
pımı kaçtır? 


A)6 B) 8 Cc) 9 D) 10 E) 4v3 





A ABC bir dik 
üçgen 
" (ABI 1 (ACI 
- (AHI 1 (BCJ 
|AD| — (DH| 
B H GC JAHJ - 6cm 


Yukarıdaki verilere göre, < HA, BC *- CD > 
işleminin sonucu kaçtır? 


A)12 oB)18 C)24 D)36 E)48 


< 791 & 


PP LUZIEMUE VEKLTUNEF 


8. p — ABCD bir 
al İ kare 
E — |BE| 3cm 
JEC| <icm 
3 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, < EA y ED > iç çar- 
pımı kaçtır? . 


A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15 . 


9. p 3 E1 C ABCD bir kare 
(BFJ — |FGJ| 
İDE| <3.cm 
F |EC| <icm 
A B 
Yukarıdaki verilere göre, < AE, DF > iç çarpı- 
mı kaçtır? 
A)2 B) 4 C) 6 D)8 E) 10 
10. p ABCD dik 
yamuk 
IDAJ 1 JABI 
9 GC 
IDAJ // TCBI 
a IDAJ| 9cm 
— 5 JAB| -8cm 
(BC| 3cm 


Yukarıdaki verilere göre, < DC R AB > iç çarpı- 
minin sonucu kaçtır? 


A) 48 B) 60 C) 64 D) 72 E) 80 


>> 29255 


Zirve 


 Tesı—b <$<£ 


11. A-(,—3), B-(2,4) ve Ö-(-4,6) vektör- 


leri veriliyor. 

CEXxAÂ * y.B olduğunagöre,x # y toplamı 
kaçtır? 

A) 1 B)2 03 D)4 E)5 


12. Analitik düzlemde M(-1, - 2), N(0, —3) noktaları 
veriliyor. 


MN konum vektörü aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 
A) (4,-1) B) (1,1) C) (1,—3) 


13. A - (2, 6) vektörünün B - (4, 2) vektörü 
üzerindeki dik iz düşüm vektörünün uzunluğu 
kaç birimdir? 


AV B25 C3Y/5 DMO  E)5 


14. p E 4 Gc ABCD bir 
2 kare 
4 JEC| 4cm 
3 ICF| <2cm 
IFK| 3cm 
1 IKB| 1cm 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, < AF,KE> iç çarpı- 
mi kaçtır? 


A)-4 B) —2 c)2 D) 4 E) 6 


«< Ws <<< 





1. - Koordinat:düzleminde; köşeleri-A(1, 4), B(-3, 2) 
ve C(7, —4) olan ABC üçgeninin u — (4, -3) vek- 
törü doğrultusunda ötelenmesi ile A'B'C' üçgeni 
elde ediliyor. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi A, B', C' 
noktalarından birinin koordinatlarıdır? 


A) 6.7) B) (3,1) 6) (3,-1) 
D) (1,-1) E)Cİ,1) 


2. Koordinat düzleminde; A(2, -5) noktasının orijin 
etrafında pozitif yönde (saatin tersi yönünde) 90” 
döndürülmesi ile A' noktası ve A' noktasının da x 
eksenine göre yansıması alınarak A" elde ediliyor. 


Buna göre, A" noktasının koordinatları aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) 65, -2) B) (5,2) ©) (5,2) 
D) (5, -2) E) (2, -5) 





Yukarıdaki birim karelere bölünmüş koordinat 
düzleminde; A şekli orijin etrafında saat yönünde 
90" ve B şekli orijin etrafında saatin tersi yönünde 
g0“ döndürülüyor. 


Buna göre, meydana gelen kesişim böl- 
gesinin alanı kaç birim kare olur? 


A) 1 B)2 C)3 D) 4 E)6 


>> Ws > 


Zirve 


DÜZLEMDE DÖNÜŞÜMLER 





Yukarıda verilen ABCD karesine, aşağıda uy- 


'gulanan dönüşümlerden hangisi yanlıştır? 


ji 


Dikey yansıma (Yp) Yatay yansıma (Yy) 


LİE 


g0* Dönme (Dggs) 1809 Dönme (04809) 
E) 


270” dönme (D57p:) 


Koordinat düzleminde A(5, 7) noktasının orijin 
etrafında saatin tersi yönünde 60” döndürül- 
mesiyle elde edilen nokta, aşağıdaki seçenek- 
lerin hangisinde verilen işlemler sonucunda 
bulunur? 
A) 
B) 
C) 
D) 
) 


5-C0S60* * 7-sin60*, 5-sin60* — 7-c0s60") 
5-C0S60* — 7.sin6GO*, 5-sinGO* * 7-c0s60') 


7:C0S60" — 5.sin6O*, 5-sin60* 4 7.c0s60") 


( 
Ç 
(5-c0s60* -- 7-sin6O”, 7-sinGO” — 5.c0s60') 
( 
D) ( 


5-sin6GO* — 7-C0s609, 5-sinGO” 4 7-c0s60") 
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Test —1 £££ 





6. 


Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen şek- 
lin döndürülmesi ile elde edilemez? 





Şekildeki birim karelere bölünmüş koordinat 
düzleminde verilen dörtgenin A köşesi etrafında 
pozitif yönde 90* döndürülmesi ile AB'C'D' dört- 
geni elde ediliyor. 

Buna göre, C' noktasının koordinatları aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) (0,3) B) (0, 4) 


D) (-1,4) 


C) (1,3) 
E) (1,4) 


>> 294 >> 





Zirve 











Şekildeki birim karelere bölünmüş koordinat 
düzleminde verilen şekil, orijin etrafında saat 
yönünde 909 döndürüldükten sonra y eksenine 
göre yansıması alınıyor. 


Buna göre, elde edilen görüntü aşağıdakiler- 
den hangisidir? 





Koordinat düzleminde (8, 6) noktasının orijin 


etrafında saatin tersi yönünde 30* döndürül- 
mesiyle elde edilen noktanın koordinatları aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


A) (4/3 -3,4 4 3v3) 
B) (443 43,4—3V3) 
C) (33-4, 43 4 3) 
D) (4 -3v3,4v3-3) 


E) (3V38-4,3 4 4v3) 


< vs << 








Başlangıç 1. adım 


2. adım 


Yukarıdaki fraktal; başlangıçta toplam uzunluğu 
16 birim olan doğru parçalarından oluşan şeklin 
her adımda benzerlik oranı 2 olacak şekilde 
küçültülüp uçlara eklenmesiyle elde edilmiştir. 


Buna göre, fraktalın 5. adımındaki toplam 
doğru parçası uzunluğu kaç birim olur? 


A)48 o(B)64 C)J8O0 D)96 E)1i2 


Başlangıç 1. adım 





2.adım 


Yukarıda; başlangıçta yarıçapı 32 birim olarak alı- 
nan dairenin her adımda 1/2 oranındaki 
küçültülmüşleri ile oluşturulan bir traktalın ilk üç 
adımı verilmiştir. 


Buna göre, fraktalın 4. adımındaki en küçük 
dairelerin alanları toplamı kaç 7 birim karedir? 


A)16 B)32 C)48 D)64 E)128 


>> Ns > 





Zirve 





DÜZLEMDE DÖNÜŞÜMLER 





3. Aşağıdaki karesel bölgelerden hangisinin be- 


lirtilen köşegene göre yansıması yanlış veril- 
miştir? i 


alır 


Koordinat düzleminde (4, 2) noktasının orijin 
etrafında saatin tersi yönünde 459 döndürül- 
mesiyle elde edilen noktanın koordinatları 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) v2, 3v2) 
D) (vV6, V14) 


B) (2, 4) C) (3v2, v2) 


E) (0V/2-1,2V2 4 1) 


< 795 < 


22 Uüzlemde ponusumigr 


5. 





2. adın. 


Yukarıdaki şekilde dikdörigenlerden oluşmuş 
fraktal, başlangıçta alanı 640 cm? olan karenin 
her adımda benzerlik oranı 2 olacak biçimde 
küçültülmüşlerinin eklenmesi ile elde edilmiştir 


Buna göre, 4. adımdaki taralı bölgenin alanı 
kaç cm? olur? 


A) 1080 B) 1120 C)1200 D) 1240 E) 1280 





Yukarıdaki karesel zeminde verilen A ve B 
şekillerine aşağıdaki dönüşümlerden hangisi 
uygulanırsa bir kare elde edilemez? 


A) A şeklinin y eksenine göre ve B şeklinin x ek- 
senine göre yansıması alınırsa 

B) A şeklinin x eksenine göre ve B şeklinin y ek- 
senine göre yansıması alınırsa 


. G) B şekli orijin etrafında saatini tersi yönünde 90“ 
döndürülüp A şeklinin x eksenine göre yansı- 
ması alınırsa 


D) A şekli orijin etrafında 1809 döndürülürse 
E) B şekli orijin etrafında 180“ döndürülürse 
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TES —- Z AN 





Yukarıda verilen karesel motifin 1/2 oranındaki 
küçültülmüşlerine sırasıyla; dikey yansıma (Yp), 


yatay yansıma (Yy) ve 180” dönme (Dj) 
dönüşümleri uygulanıyor. 


Buna göre, elde edilen fraktal görüntüsü 
aşağıdakilerden hangisidir? 


Ph 
Bin 
il 


A) 


E) 


Aşağıda verilen motiflerden hangisi sadece 
dönme ile elde edilemez? 


NN 
Ez 


A 


— 


E) 





1. Dik koordinat düzleminde, P(1, 4) noktasının 
M(2, 5) merkezli ve k — 3 oranlı homotetiği 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A)(7,.2) . B) (7,3) 

D) (8, 2) E) (11,2) 


C) (8, 1) 


2. P noktasının M(4, 7) merkezli ve k — 0,5 oranlı 
homotetiği P'(1, —2) olduğuna göre, P nokta- 
sının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (2.-1) 

D) 2, 1) 


B) (-5,-1) Cc) <2, -—3) 
E) (-2,-11) 


3. Aşağıdakilerden hangisinde; M merkezli, k — 2 
oranlı homotetiye ugun bir görünüm yoktur? 


A) 


| | 
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DÜZLEMDE DÖNÜŞÜMLER 







































































Şekildeki kareli kağıt üzerinde verilen (KLJ 
doğru parçasının M merkezli homotetiği (K'L'J 
ise, homoteti merkezi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


AA B)B GC D)D E) E 


A(S, n) noktasının M(2, p) merkezli ve k oranlı 
homotetiği A'(11, r) ise, k kaçtır? 


M)2 B3 O D) Ee) > 


ni 
3 


zi 
2 












































Şekildeki birim karelere bölünmüş koordinat 
düzleminde verilen üçgenin O merkezli k - 3 
oranlı homotetiği alınıyor. 


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi elde 

edilen üçgenin köşelerinden birinin koordi- 

natlarıdır? 

A) 8,6) B) (10, 2) 
D) (15, 6) 


6) (10,3) 
E) (15,9) 
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Şekildeki kareli koordinat düzleminde verilen A 
dörtgeninin O merkezli ve k oranlı homotetiği B 
dörtgenidir. 


Buna göre, homoteti oranı (k) kaçtır? 


A2  B)3 o) > Dp) 1 e) > 


8. P(-2, 8) noktasının M merkezli ve k -5 oran- 


lı homotetiği P'(-3, 10) ise, M noktasının koor- 
dinatları toplamı kaçtır? 


A) 1 B) 2 c)3 D 


DB 


E) 5 













































































9. 
Şekildeki kareli koordinat düzleminde verilen 
ABC üçgeninin M merkezli homotetiği olan A'B'C' 
üçgeninin B' köşesi verilmişirir. 
Buna göre, A'B'C' üçgeninin alanı kaç birim 
karedir? 
A)9 B) 12 G) 27 D) ii E) vi 
4 4 
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11. 


12. 





Yukarıdaki şekilde; AOBC dikdörtgeninin M mer- 
kezli ve k oranlı homotetiği A'O'B'C' dörtgenidir. 


Buna göre, homoteti merkezinin koordinatları 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 5-1) B) C6,-1) 
D) (7, -2) 


0) C7,-1) 
E) C6,-2) 


B B' 


Yukarıdaki şekilde, B noktasının A merkezli ho- 
motetiği B' noktasıdır. 


2|AB| — 5|BB'| olduğuna göre, homoteti ora- 
nı kaçtır? 


5 2 7 5 7 
A)— B) — C)— D) — E) — 
5 5 5 17 5 





















































Yukarıdaki şekilde; A şeklinin O merkezli ve k 
oranlı homotetiği B şekli ise, k kaçtır? 


Ape» Bİ O -E D2 E-2 


2 
2 


«< iv «<< 





UZAYDA VEKTUR, DUGRU VE DUZLEMİN ANALITIK İNCELENMESİ 


1. Afi, -2, 3) noktası ile B(-1;3, 2) noktası veriliyor. 
AveB noktaları arasındaki uzaklık kaç birim- 
dir? 


AS Ba og247 Dy Bay 


2. A(2,0, 2) noktası ile B(0, 2, O) noktası veriliyor. 


A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç birim- 
dir? 


A2v2 B3 Gg:28 DMS Ea 


3. K(3,4, -12) noktasının orijine uzaklığı kaç 
birimdir? 


A) 410 B)13 C)e/5 D1o/ E)15 


4. A(2,a,4) noktasının orijine uzaklığı 3/5 birim 
olduğuna göre, a nın değeri kaç olabilir? 


A) -5 B) -4 c)3 D) 4 E)6 


>> Ws > 





lerinin toplamı kaçtır? 





A(; 1, 2) noktasi ile B(a, 3, 4)'roktası veriliyor. 


|AB| — 2V6 birim olduğuna göre a değer- 


A-— B- 02 D3' Ba 





A(1, 0, O) B 
İki köşesinin koordinatları verilen dikdörtgen- 
ler prizmasının cisim köşegeninin uzunluğu 
kaç birimdir? 


A)2vV10 B)V4a2 C)3Y5 D)YA6 EŞaB 


Merkezi M(5, 2, 1) olan küre yOz düzlemine 
teğet ise yarıçapı kaç birimdir? 


A)2 B)3 G4 D) 5 E)6 


> 4y242243x4y—42-k-2 - 0 denkle- 
mi ile verilen kürenin yarıçapı 4 birim olduğu- 
na göre, k kaçtır? 
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5G YLrayua VUNLUİ, DUYU VE DUZLİGİHN AHGHLIR HİLGİGMİNGDI : Ki ETLİ AA 
Tama maa m man m — a mm 


9. Denklemix24y?427—-4x46y1424 1-0 
olan kürenin yarıçapı kaç birimdir? 


A4 B)aYE< Oya D) YE 


“EYE 


10. Merkezi M(1, — 2, 1) ve yarıçapı 3V2 birim olan 


kürenin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (X—- 1012 4 (Y—-2)2 4 (2—-1)2 — 18 
B X*1024(Y 1-224 (2-1)2 - 18 
O <-ÜZ Yy 2)2 4 (24 1)2 18 
D) X-1)72 4 (Y42)2 1 (2-1)2-24 
E) ©-1)2 4 (y42)2 *(2-1)7 -18 


11. Denklemi XX - y2 4 22-2x44y-3-00olan 
kürenin merkezinin koordinatları aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 

A) C1,-2, 0) B) (1,-2,-1) 
D) (1 , -2, 0) 


6) (2,2,0) 
E) (1,-2,1) 


12. Merkezi M(1, 2, 3) olan küre xOy düzlemine 
teğet ise, denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 

A) xX2 4 y2 472 -2x—-4y—-624-6-—0 
B) x2 4 y21z72—-2x-4y—-62—-5-0 

C) 24 y2 4 277—2x-4y467-5-0 
D) 24 y2 1422 42x-4y-6245-0 


E) X24y24z22-2x-4y-6245-0 
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13. x24y2122 1 4x1 2y-—2z $ k - 0 denklemi 
küre belirtiyorsa k nin alacağı değerler küme- 
“ - si aşağıdakilerden hangisidir? 


A)k<2 B)k<3 C)k<4 


D)k <6 Ek<8 


14. Analitik uzayda, merkezi M(0, -1, 2) olan ve 
P(1, 3, —-1) noktasından geçen kürenin denkle- 
mi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) XX 4y2 422 4y442-18-0 
B) X24y2 14224 2x46y-4z-12-0 
C) 24 y24224 2y—-42-21-0 
D) X24y242242y414z-28-0 


E) X24y242242x-4z-21 -0 


15. A(2, 1, -2) ve B(0, 3, 4) noktaları veriliyor. 
(AB) çaplı kürenin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) XX ky? 4 22 -2x—-4y-22-4 -0 
B) xX2 *y?422—-2x-4y-27-5 -0 
GC) x2 *y2 4 22—-2x 4 4y-22-5-0 
D) X2 4 y? 4 22—2x-4y422-5-0 


E) xX2 4 y2 122-2x-4y-22-3-0 


16. X4* 924 (y—-2)2 $ (z * 1)2 - 64 küresinin 
K(8, —-10, 19) noktasına en yakın uzaklığı kaç 
birimdir? 


A)14 B)15 C)16 Diz E)18 


< NS <<< 





1. 


2. 


Analitik uzayda, Az (1,-2,4) olduğuna göre, 
JAİ kaç birimdir? 





A4 BasV/2 G2 Dv2i E)v22 


Analitik uzayda, Â - 2e, - e, - 2e, olduğuna 
göre, Ja| kaç birimdir? 
A)2/2 B3 o v0 


DA E)v13 


Analitik uzayda, A(-2, O, 1) ve B(-3, 1, 2) nokta- 
ları veriliyor. 


Buna göre, AB vektörü aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) (1-2, 1) B) (01,1) C) (1-1, 1) 


Analitik uzayda, A(2, 2, 3) ve B(-2, 3, 0) noktaları 
veriliyor. 


Buna göre, JaB| kaç birimdir? 


A2V6 B)5 C)y2e Day Ejay2 


>> Ws > 


Zirve 


5. 


24 UZAYDA VEKTÖR, DOĞRU VE DÜZLEMİN ANALİTİK İNCELENMESİ > 


Analitik uzayda, AB — (2, -3, 4) vektörü ve 

B(-1,.0, 5) noktası veriliyor. : 

Buna göre, A noktasının koordinatları aşağı- 

dakilerden hangisidir?. 

A) (3.3, 1) B) (-3,-3, 1) Cc) (-3,3,-—1) 
D) (8, 3, 1 E) <2, 3, 1) 


Analitik uzayda, u— ae vektörü 
4'4 
birim vektör olduğuna göre, a nın değeri kaç 


olabilir? 


)2 BY ovye mek Evo 


Analitik uzayda, Â— (-1,3,-2)veB-(2,1,-3) 
vektörleri veriliyor. 


Buna göre, Â * 28 vektörü aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) (8,5,-6) B) (3,5, —8) 
D) 3,5,8) 


C) (2,.-5, 8) 
E) (5.—1,-4) 


Analitik uzayda, A — (-2,2n,—4) ve 
B— (m4 1,-8, k) vektörleri veriliyor. 


A - Bolduğuna göre, m * n * k toplamı aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


A) —10 B) -8 C)-5 D) 10 E) 12 
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UZLAYUGd VGNLUİ, UUYIU VE YULIGĞHEHNM FHIGULIN MİIUUİYLİNEUAİ e z iğ Nİ A e A A A 
; 





-9.-—-Aşağıda- verilen vektörlerden hangisi birim. 13 
vektördür? 





A (s3 - ör-eiliğe-z 3) 
3 3-3 2 3 3 3 
0jz-1.-2) İ D(-5 2-2) 
el 33 3) 33 3 
a3 e) 
3 3 3 








14. 
10. ÂA--—e,-(k-1)e,-me, 
B -2e, * 4e, -4e, veriliyor. 
“ÂlBise, k* m toplamı kaçtır? 
A) -4 B) -1 Cc) 0 D) 1 E) 5 
v 
z 15. 
N 


11. Analitik uzayda, K - (2,-6, 4) vektörü, A2, a, 1) 
ve B(b, —2, 3) noktaları veriliyor. 
Buna göre, AB/K MERE göre,a-b farkı 
kaçtıor? ii 
Az Bi o DD-4 E-2 
12. A - (2, 2V2, -2) vektörü ile aynı yönlü birim 16. 
vektör aşağıdakilerden hangisidir? 
M2 il yl li 
2 2 2 2 2 2 
ol-1,1 2 AN 
22 2 22 2 
p (3 v2 3) 
2 2 2 
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» Analitik uzayda, Â- (1,2, 1) vektörü veriliyor. 


A 8 A yektörünün standart birim vektörlerin lineer 


bileşimi şeklinde yazılımı;. aşağıdakilerden 
hangisidir? 


EE e EE ele nizin ye de maz 
EŞLİ şir Geze Se siler. 


A)e, 120, t*E, B) -8,-5e, 4 e, 


C)-e, 120, tE, D)e,—-2e, * 2e, 


E) —e, -2e,-e, 


u- (-2,a,b) ve v-(1,-1,2) vektörlerili- 


neer bağımlı ise, u vektörünün normu kaç bi- 
rimdir? 
A)3V/2 B)2v5 


g2 Ds Ea 


Analitik uzayda, A(-2, -1, 1), B(2, —3, O) noktaları 
veriliyor. 
AB vektörünün standart birim vektörlerin 


lineer bileşimi şeklinde yazılımı aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) de, 4 28,6, B) 4e,—-2e,-e, 


C) e, -2e, e, D) 26,-2e,-e, 


E) 4e,-e,—e, 


ÂA-(,-1,0), B-(1,1,1), Ğ-(3,1,2) ve 
K- 


(2, 0, -2) vektörleri veriliyor. 
K vektörünün Â, B ve C vektörlerinin lineer bi- 


leşimi şeklinde yazılımı aşağıdakilerden han- 
gisidir? 


A) 2Â-B B) -2A-2B43Ğ 
C) -2A-2B -2Ö D) -2A -2B 
E)-2A-2B4Ğ 
«< NS << 


1. Analitikuzayda,a-(4, 3, e ve bs 


min 2,4) 
“ — vektörleri veriliyor. sik 





Buna göre, < a, b> iç Gi islemini: sonu- 
cu kaçtır? > ş z 


A -14 B)-12 C)-10 D)-8 E)-6 


2. Analitik uzayda, Â- 
vektörleri veriliyor. 


(0,2,1) ve B-(3,-3,2) 


Buna göre, < A, B > iç çarpım işleminin 
sonucu kaçtır? 


A) -6 B) 4 Cc) 3 D)2 E)3 


3. Analitikuzayda,a—(k,-2,3) ve b- (2,8,-2) 
vektörleri veriliyor. 


<a,b> -2 olduğunagöre, k kaçtır? 


A)-18 B)-16 C)-12 D)a8 E)12 


4. Analitik uzayda,Jaji <8 birim, || bi — 6 birim 
veriliyor. 


a ve b vektörleri arasındaki açının kosinüsü 
1 < Ri eli 

3 olduğuna göre, <a, b > iç çarpımının 
sonucu kaçtır? 


A) 12 B)14 C)16 D18 E24 


> 1Ww8 > 


Zirve 


UZAYDA VEKTÖR, DOĞRU VE DÜZLEMİN ANALİTİK İNCELENMESİ 


5. 


6. 








us 4 * 2e, - 4e, 


e V - 28 2; 4 8;-3e, veriliyor. - 4 is 


<u,v> iç çarpım işleminin sonucu kaçtır? 


A) —12 B) -3 o) -4 D)8 E) 12 


Analitik uzayda, || a || — 2 birim, (1 b /| < 8V2 birim 
veriliyor. 
a ve b vektörleri arasındaki açı 459 olduğuna 


göre, < a,b> iç çarpımının sonucu kaçtır? 


A)- B) -2 C)2 D) 6 E) 3y2 


â(0,3,4) veb — (2v3,2, 0) vektörleri ara- 
sındaki açının kosinüsü aşağıdakilerden han- 
gisidir? 


A) z B) e Cc) 5 D) E) 








O©j|MW 
w 


10 


Analitik uzayda, a — (3,k,-9) ve b (2,3,2) 
vektörleri veriliyor. 


a lb olduğunagöre, k kaçtır? 


A) 12 B) 8 Cc) 6 D)4 E2 


«303 < 





>>> Uzayda Vektör, Doğru ve Düzlemin Analitik Incelenmesi TES — Iİ EE 








UZAYDA VEKTÖR, DOĞRU VE DÜZLEMİN ANALİTİK İNCELENMESİ (> 














“9. 12. 
1. Analitik uzayda, AÇI, -1, 2)'noktasından geçen 4. Analitik uzayda, Xx . v1 5 212 doğrusu- 
vea — (2,1,.4) vektörüne paralel olan doğru- E— | 2. 44 
nun denklemi-aşağıdakilerden Fiangisidir? nun doğruliman vektörü aşağıdakilerden 
ea —2 pp ele MARGSAE 
e we A) (.-2,4) . B)A.2,4)  0)(1,-2,-4) 
A e el delin 0) (Cİ,-2,4) o E)(,1,-2) 
2 1 4 2 1 4 
ei z e Şekildeki dikdörtgenler prizmasında, |AB| — 9 bi- e 
Yukarıdaki verilen küpte, |AB| — 4 birimdir. rim, |AF| — 5 birim ve JEF| — 4 birim dir. E) Xİ yil 7-2 
m EE — — 4 1 2 
Buna göre, < CA, CM > iç çarpımınının sonu- | Buna göre, <OF, OH > iç çarpımınının sonu- 
cu kaçtır? cu kaçtır? 


A)-16 B)-12 G-8 DO E)16 
A)45 B)4i G)40 D)36 E)32 


5. Analitik uzayda, Xt2 V-2 218 doğ- 
2. Analitik uzayda, T(-3, O, -2) noktasından ge- — 3 -1 
rusunun doğrultiman vektörü aşağıdakilerden 





çen ve a - (-1, 2, 3) vektörüne paralel olan 
doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisi- 








ili 
dir? hangisidir? 
4 marin ört e tai , 73, ki Tİ Yİ İş 
10. 13. Analitik uzayda, u — (1, -2, 3) vektörünün x-3 y 242 xXas y 242 AL Yy B)C5,.8,-) GÇ681) 
GN A —— -——— B e e, al 
V — (1, 2, O) vektörü doğrultusundaki dik iz rem 7 ri 0) 6.3.1) o Be2,2,-8) 
düşüm vektörü aşağıdakilerden hangisidir? e © e 








Zirve 


a 2 3 ag 








Yukarıdaki verilen küpte, |AB| 3 birimdir. Parametrik denklemi, 


xs8*k 
yz1t4k 
z-3-42k 


Buna göre, < AN, CİN > iç çarpımının sonu- 
ai ii Analitik uzayda, A(-1, 3, —4) noktasından ge- 
çen ve a — (1, -3, 0) vektörüne paralel olan 


doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? olan doğrunun kartezyen denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) 6 B)8 GC) 9 D) 12 E) 6v3 


14. Analitik uzayda, u — (2,-1, 4) vektörünün am 








2 AXE 3 y-i z2z-3 
v — (3,2, 1) vektörü üzerindeki dik iz düşüm ) | li 2 2 
vektörü aşağıdakilerden hangisidir? x-İ y-8 


pf18, 2.9 
TE e 


128 4 27 20 15 
Hall eek m ENER 1 —3 x-3 —-i z*3 
o| e | 07 7' 7) Dİ i ,Z-4 i D) -. ami 














11. a-—(8,0,2) ve b -(2,-2V3,0) vektörleri veri- 
liyor. 




















a vektörünün b vektörü doğrultusundaki dik iz 
düşüm vektörünün uzunluğu kaç birimdir? 
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7. A(2,—4,3) ve B(1, -1, 2) noktalarından geçen 
doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisi 
olabilir? z 








8. Analitik uzayda, 


doğruları birbirine paralel ise, k-m kaçtır? 


A) -2 B) —1 Cc) 2 D)3 E4 


9. Analitik uzayda, 





Kİ gz A el yeğ 
En ye 4 3 





doğruları arasındaki açının kosinüsü kaçtır? 








1 1 2 1 1 
A-— B--— G- D E 
iç beş ee. EÇ 
10 xXx y-z2, 7-3 yö x*2 2-3 ve y-3 
“k 4 1 a 


doğruları arasındaki açı 120“ olduğuna göre, 
Kk kaç olabilir? 


A)-4 B) -2 Cc) 2 D)4 E)6 
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2 El 


e 
1 —2 2 2 1 k 





doğruları arasındaki açının kosinüsü 5 


olduğuna göre, k kaçtır? 


12. Analitik uzayda, 





doğruları birbirine dik ise, k kaçtır? 


A) -8 B) -6 0-4 D) -2 E)6 


13. Analitik uzayda, 





doğruları birbirine dik ise, k kaçtır? 


A)14 o B)11 08 D-s E-8 


14. Analitik uzayda, P(-A, 2, 7) noktasının 


doğrusuna uzaklığı kaç birimdir? 


3 2 2 2 3 





< We << 


o Test-4 <&< 


İ. Analitik uzayda, A(-1, 2, -3) noktasından ge- 
çen ve N —.(-2, 1, 2) vektörüne dik olan düz- 
lemin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 2x 4 y 4227-20 
B)2x4y42242-0 
G)-2x-y-*-221*2-0 
D)2x*y—22z-2-—0 
E)-2x4y42242-0 


2. Analitik uzayda, A(0, -2, -1) noktasından ge- 
çen ve N — (3,-—1, 3) vektörüne dik olan düz- 
lemin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A)3x-y-*3z-1-0 
B)3x—y*3z4* 1-0 
C)3x—y-4-3z43-0 
D)3x—y—3z4* 1-0 
E)3Xx-y-3z46-0 


3. Uzayda orijinden geçen ve v — (1,-1, 2) vek- 
törüne dik olan düzlemin denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) x—y—22-0 B)x-y*2212-0 


C)x-y1-227-0 D)x—-y-227-1-0 


E)xX-y*224* 1-0 


4. -2x44y-z-2-0 olan düzleminin normal 
vektörü aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (2,4,1) BC,4,41) O (2,4,-1) 
DAA) EA) 
>> Ns > 


Zirve 


UZAYDA VEKTÖR, OOĞRU VE DÜZLEMİN ANALİTİK İNCELENMESİ 


6. 


7. 






Analitik uzayda, A(2, —1, 3) noktasından geçen 
ve —x*13y-2z-1-0 düzlemine paralel 
olan düzlemin denklemi aşağıdakilerden han- 
gisidir? i i i 


A)-x*3y-22-4* 11-0 
B)-x-3y-2z49-0 
C0)—x*8y—-224 10-0 
D)-x43y-2z 412-0 
E)-x4*- 8y—-224 13-0 


3x4 2y-327—-1-0 ve x—-6y-*k27412-0 


düzlemleri dik ise, k kaçtır? 


A)-« B-3  ©- Ds BE 


2X1 y—22—4-—0 ve —x1y—2214-0 


düzlemleri arasındaki açı o ise, coso kaçtır? 


1 1 2 


1 1 
Mp yg e, yel 





kx—y—z—1-0vexXx1y1-2-0 
düzlemleri arasındaki açı 1209 ise, k değeri 
kaç olabilir? 


A-Z B-3 Cj4 Dz E)6 
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oo Oo Test-5 <<< 





“7 “P(22;0,21) noktasından geçen ve 





-İ25 5 -doğrusuna-dik olân-düzle: 


,, min denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


10. 


11. 


A)—x43y44242-0 
B)x4-3y-*-4z1:2-0 


“O x#3y-4z4 5-0 


D)-xk8y4424620 
E)-x—-3y-4242-0 


Analitik uzayda, A(2, 1, —-1) ve B(3, 4, —2) nokta- 
ları veriliyor. i 


A noktasından geçen ve AB vektörüne dik 
olan düzlemin denklemi aşağıdakilerden han- 
gisidir? 

A)-x*3y-2z—-6-0 

B)x* 2y-2—-6-0 

C)x*-3y-z—4-0 

D)-x4-3y—-22-6-0 

E)x4-3y—z—-6-0 








Şekildeki dikdörtgenler prizmasında, H(4, 6, 5) 
verildiğine göre AD doğrusunun denklemi 
denklemi aşağıdakilerden hangisi olamaz? 

















Ağ Me 
4 $ 4 6 5 
e z*t5 Die e -6 2-5 
4 — —5 6 5 
eyi? 

Mes eh 
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e 2 1 
Aİ -3-5) 


12. Analitik uzayda, denklemleri 2XX * y-z-2-0 


ve x*2y-z*1-0 olan düzlemlerinin 
arakesitinden - ve-.P(1, —2, 1) 'noktasından 
geçen düzlemin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) 2x-y-4-0 
B) x—-2y-5 -0 


72CG)3x--2y41-0 


) 
D) x-y-3-0 
E)x*3y1t5-0 


13. Analitik uzayda, denklemleri 3x * y-z—4-0 


ve x-y-2z42-0 olan düzlemlerinin 
arakesitinden ve başlangıç noktasından 
geçen düzlemin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 5x—y—-52z-0 

B)2x4*y—5z2 x0 

C)3x-y4-5z-0 

D) 5x—y—-3z-0 

E) 2x-y—4z-0 


14. (k4-1)x—y—22-2-0 ve -x4-2y-242-0 


düzlemleri dik ise, k kaçtır? 


A) -3 B-2 C)-1 D) 0 E) 1 


15. Analitik uzayda, 


3x—-2y1213-0 ve 
—xtay*tbz—-3-0 


düzlemleri paralel ise, (a, b) ikilisi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


f-) 08-3 
ii 


< Wu << 














1. X2İLYİZ 27-3 doğrusu, 
— e 
— *y—3z—4-—0 
düzlemine paralel ise k kaçtır? 
1 3 
A)-1 B) -— C)1 D) — E)2 
si e Dp. GE) 
2. X-2.Ytİ Z-İ doğrusu, 
— — 1 
—2x * 3y— (k-1)z—-6-0 
düzlemine paralel ise k kaçtır? 
A) 8 B) 7 Cc) 6 D) 5 E) 4 
*2 y- - 
Gi, doğrusu ile 
-i a b 
4x—8y * 122—3-—0 
düzlemi dik olduğuna göre, a * b toplamı 
kaçtır? 
A) —3 B) -2 C) —1 D) 0 E) 1 
s4 z- - 

4. 5 -- nk doğrusu ile 
ax—-y-bz-3 - 0 düzlemi dik olduğuna gö- 
re, a-b farkı kaçtır? 

5 1 3 
A)— B)2 GC) — D)—— E)-2 
5 CB 5 M5 B 
>> NN > 
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UZAYDA VEKTÖR, DOĞRU VE DÜZLEMİN ANALİTİK İNCELENMESİ 


5. 


zik A Elimi zi “doğrusu ile - 


2x-y-24 13 20 düzleminin kesişim nokta- 
sının koordinatları aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 





A) 2,-1, 10) B) G3, 4,3) 0) (1,2, 9) 
D) (1,1, 14) E) (-1,3,8) 
2-1. pe doğrusu ile 


x*y-22z-20 - 0 düzleminin kesişim nokta- 

sının koordinatları aşağıdakilerden hangisi- 

dir? 

A) (4, -2, —9) B) ci, 3, -9) 
D) (6,-2,—8) 


G) (3,3, -10) 
E) G2, 4, 9) 


Analitik uzayda, 





doğrusu ile 2x 4 y—22—2 - 0 düzlemi ara- 
sındaki açının sinüsü kaçtır? 





Ağiz B) o) -2 DE E) > 


K(2, -1, 0) noktasının x—y # V2z-2 -0 düz- 
lemine uzaklığı kaç birimdir? 


AYYE B)> 3D) 


vwJw 


g2 
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12. A(-1,a, 2) noktasının 2x 4 y-22z—-2-0 düz- 
lemine uzaklığı 2 birim olduğuna göre, k nın 
- . alacağı değerler toplamı kaçtır? 


O 2x — 3y-4 62:43 > 0 düzlemine 4 birim uzak- 
lıktaki noktaların geometrik yerinin denkilem- 
. «zerinden biri aşağıdakilerden'hangisidir? > 





iz 8y: 





62 “25:- . A8. .B)12  G)14 . D)16. .E) 18 


A) > 
B) 2x-3y 4624250 


C) 2x-3y 62 428.0 


) 
D) 2x-3y 462-280 


E) 2x-3y4 62-20-00 


13. x-2y422-6-0 ve x—-2y14221 12-0 


düzlemlerinin arasına yerleştirilen en büyük 
hacimli kürenin yarıçapı kaç birimdir? 


A)2 B)3 o) 4 D) 6 E)8 


10. Analitik uzayda, 


x—v2y-2z—4-0 ve x-v2y-z-16-0 


düzlemleri arasındaki uzaklık kaç birimdir? 


A4 B2aV$ Ca D4A/2 E6 


14. x-4y422z—-4-0vex-4y12248-0 








S düzlemlerinden eşit uzaklıktaki noktaların 
a geometrik yerinin denklemi aşğıdakilerden 
hangisidir? 
A) x—-4y42241-0 
11 B) x—-4y422-0 
C) x-4y42243-0 
D) x—-4y122142-0 
E) x-4y422144-0 
Şekilde merkezi M£(2, 2, 0) olan küre, denklemi 
4x 4 ây $ 422 $ 24 - O olan düzleme teğettir. 
Buna göre, kürenin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
15. u-(1,2,4) ve v—(3,1,5) vektörleri veriliyor. 
A) xX2 4 y2 4z22-4x-4y—-32-0 
Buna göre, u Xx v vektörel (dış) çarpımı 
24 y2 4 72 -64— 
e e aşağıdakilerden hangisine eşittir? 
2 2 run ii e — 
C) ” *y12'—-4Xx-4y—17-0 A) (6, -7, 5) B)(6,-7.5) 
D) 2 4y2 4224 4x-4y-64-0 C) (6,7, -5) D) (6,7,5) 
E) X2 4 y2 4224 4x14y-36-0 G7) 
>> 3102 < ys <<< 













a — (4,1, 0) ve b — (2;3;1) v&ktörleri Vöfiliyor. ' “B(EK, 6i)irioktalarına 
, Ee Aİ Gl eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yerinin 
-Buna göre, b X a vektörel: (dış) “çarpımı denklemi aşağıdakilerden-hangisidir? -:. 


aşağıdakilerden hangisine eşittir? 

















A) (41,4, -14) B) (1,4, 10) e eğ m 
C) (-1, 4, -8) D) 1, 4, 14) m 
E) (,-4, 14) GC) 4x K2y—-32-10 0 * 
D) 4x-2y43z—1020 5 ©» 
E) 4X42y13241 10-0 
2. a mi kei ia -Zegveb -2e, te, t e, vek- 6. Normalvektörleriu—(3,1,5)vev-(2,4,0) 
törleri veriliyor. olan iki düzlemin arakesit doğrusunun 
se, doğrultman vektörü aşağıdakil isi 
a xb - 14e, - 12e, - 4e, olduğunagöre,k Seki i ri N Me 
kaçtır? 
3 D) -1 E) -2 
) ) ) 9 (2,-41,1) D) (2,1, -1) 
E) (2,-1,1) 
E 
z 
i N 
3. Ardışıkikikenaru—(1,-2,3)vev-(2,0,-1) 7. A(8, 0, 2) noktasının . > a ii 222 
vektörleri olan paralelkenarın alanı kaç birim z — a la 
karedir? doğrusuna uzaklığı kaç birimdir? 
AVES B)VE6 C)YE7 D)2M7 E) Ve AS 8 g8 yaz gp 3 
3 3 3 3 
4. Analitikuzayda;a-(1,3,0),b -(3,-1,4) ve i 
c- (2, k, 1) vektörleri lineer bağımlı olduğuna 8. 24-2 $ 22 - 16 küresi ile 
göre, k nın değeri kaçtır? (X—3)2 4 (y * 11)2 $ 22 - 25 küresinin en 
i uzak noktaları arasındaki uzaklık kaç birim- 
- -5 7 -9 45 di 
A)18 B)20: C)22 D)23 E) 24 
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9. xyz dik koordinat sisteminde; A(i, -1, O), 
B(0, 2, 1) ve C(3, 0, 1) noktalarından geçen 
düzlömin denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 

A) 2x4 3y—72—1-0 
B) 2x48y—-7241-0 
C) 2x—38y—72—5-0 
D) 2x-3y-* 72-5 -0 
E) 2x4 y-3z-1-0 


10. xyz dik koordinat sisteminde; A(i, 2, 5), B(4, 
0, 9) ve C(k, m, 17) noktaları doğrusal olduğu- 
na göre, k *- m toplamı kaçtır? 


A)3 B) 4 C) 5 D) 6 E)7 


e e denklemi ile verilen doğ- 


runun xOz düzlemini kestiği noktanın koordi- 
natları aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) (8,0, 7) 
D) (10,0, 17) 


B) (8,0,17) oC) (-8,.0, 15) 
E) (10, 3, —-7) 


12. Analitik uzayda denklemleri x—-2y -2—-3-0 
ve -—x4-y422z42-0 olan düzlemlerinin 
arakesit doğrusunun denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 











AL nl mp Yl 
5 -1 1 5 3 
o r — yel ba 
5 3 - 5 3 
| yel —z 
5 — 
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13. x—142k x-54k 
ys3—k ve y--24*5k 
z--448k Z7-744k 


parametrik denklemleri ile verilen doğrulara 
'dik olan vektör aşağıdakilerden hangisi ola- 


bilir? 
A) (419,5,-11) B) (19,-5, 11) 
0)(11,11,11) Fal) 


“E) GİS, -5,8) 


14. xyz dik koordinat sisteminde; A(1, 3, k) nok- 
tası, 2x—y - z—4 — 0 düzleminin ayırdığı açık 
üst yarı uzayın bir elemanı olduğuna göre, k 
nın alabileceği en küçük tamsayı değeri 
kaçtır? 


A)2 B)3 Cc) 4 D) 5 E)6 


15. xyz dik koordinat sisteminde; u — (1, -1, 2), 


v- (0,3, 1) ve w— (2, 0, 4) vektörleri üzerine 
kurulu paralelyüzün hacmi kaç birim küptür? 


A)2 B) 3 C)4 D) 5 E)6 


16. aâ-(1,4,2),b < (5, 1, 0) vektörlerine paralel 
ve A(0, -1, 3) noktasından geçen düzlemin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 2x—10y * 192—67-0 
B) 2x—10y 4 192 4 67 -0 
GC) 2x4 10y $ 192—67 -0 
D) 2x-10y— 1927-67 -0 

E) 2x4 10y—19z 467-0 


«< Ns << 


UZAYUA LURYUZLLULER, UUNUŞUNM VE 


T(4.6.8) 








Şekildeki xyz dik koordinat sisteminde verilen 
dikdörtgen dik piramidin tepe noktası T(4, 6, 8) 
olduğuna göre, hacmi kaç birim küptür? 

A)192 B)216 CG)240 


D) 256 E) 288 


2. XYZ dik koordinat sisteminde; taban dairesi 
A(6, 0, 0), B(0, O, 6) noktalarında x ve z eksen- 
lerine teğet olan dik koninin hacmi 967 br ise, 
tepe noktasının koordinatları toplamı aşağıda- 
kilerden hangisi olabilir? 


A) 4 B) 6 Cc) 8 D) 12 E) 16 








3. 
Şekildeki xyz dik koordinat sisteminde verilen 
yapı birim küplerden oluştuğuna göre, A ve B 
noktalarının koordinatları aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A B 
A) <2,0,2) <1,4,3) 
B) 2.0,2) o(-1,3,3) 
GC) 1,0,2) 4I,4,3) 
D) -2,0,2) <1,4,2) 
E) 2,12) o Cİ,4,3) 
> Ws > 
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PERSPEKTİF ÇİZİMİ 














, a o Ul o o 


Yukarıda açınımı verilen cisim aşağıdakiler- 
den hangisi olabilir? 





5. xyzdik koordinat sisteminde verilen A(3, -1, 4) 
noktasının y ekseni etrafında pozitif yönde 90“ 
döndürülmesi ile elde edilen noktanın koordi- 
natları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (4,-1,3) B) (3,1, 4) C) (3,-1,4) 
D) (4,-1,-3) E)(-4,-1,3) 
«313 «< 


e bei Sanil Simin Smtmaamn. Sinemi sebbilkörik indi erkekli 








Şekil - 1 


Şekil - 2 


Yukarıda verilen 1. şekle aşağıdaki dönüşüm- 
lerden hangisi uygulanırsa 2. şekil elde edilir? 


A 
B 


) x ekseni etrafında pozitif yönde 90 dönme 
) y ekseni etrafında pozitif yönde 90” dönme 
C) z ekseni etrafında pozitif yönde 909 dönme 
D) x ekseni etrafında pozitif yönde 2709 dönme 


E) y ekseni etrafında pozitif yönde 2709 dönme 


Tabanı beşgen olan bir piramit tabanına paralel 
bir düzlemle kesildikten sonra elde edilen kesik 


piramidin köşelerinden birer piramit kesilerek çi- 
karılıyor. 


Buna göre, oluşan cisim en fazla kaç yüzlü 
olur? 





Şekildeki xyz dik koordinat sisteminde verilen 
dikdörtgenler prizmasının ayrıtları; 4 birim, 
5 birim ve 7 birimdir. 


Prizma x ekseni etrafında pozitif yönde 270" 
döndürüldüğünde K köşesinin koordinatları 
aşağıdakilerderı hangisi olur? 


A) (5,4, -7) B) (5,7,-4) 


D) (5,-7, 4) 


C) (4,7,5) 
E) (5,7, 4) 


>>31455> 
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Zirve 





IGOL—İ AR 





Şekilde; birim küplerle elde edilmiş olan yapı xyz 


. dik koordinat sistemine yerleştirilmiştir. 


Bu yapının z ekseni etrafında pozitif yönde 90“ 
döndürülmesiyle aşağıdaki şekillerden hangi- 
si elde edilir? 


A) z 
Xx y 
B) z 
y 
Xx 
z 
o) 
X y 
D) z 
Xx y 


< YS << 











Yukarıdaki şekilde; birim küplerden elde edil- 
miş olan yapının kaç yüzeyi vardır? 


A8 BS C)10 D11 E) 12 





Yukarıda verilen cisme hangi yönden bakıla- 
rak tek nokta perspektifi çizilmiştir? 


A) ön-sağ-üst B) ön-sol-üst 


C) ön-sağ-alt D) ön-sol-alt 


E) ön - sol - sağ 





B(5.7.-2) 


Şekildeki xyz dik koordinat sisteminde verilen 
dikdörtgenler prizmasının tabanı xOy düzlemine 
paraleldir. 


A(-1,-3,4), B(5, 7, -2) olduğuna göre, prizma- 
nın hacmi kaç birim küptür? 


A)240 B)280 C)300 D)340 E)360 
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Şekildeki birim küplerle elde edilmiş olan yapı Xx 
ekseni etrafında pozitif yönde 90” döndürüldük- 
ten sonra y ekseni etrafında pozitif yönde 270” 
döndürülüyor. 


Buna göre, elde edilen şekil aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) 











xyz dik koordinat sisteminde verilen Ali, 2, 3) 
noktası x ekseni etrafında pozitif yönde 90“ dön- 
dürülmesi ile A' noktası ve A' noktasının da z ek- 
seni etrafında pozitif yönde 909 döndürülmesi ile 
A" noktası elde ediliyor. 


Buna göre, A" noktasının koordinatları aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) (3,-1, 2) B) (3, 1,2) C) (2,1, 3) 
D) (1,3, 2) E) (8,.2,1) 
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6. Aşağıda tek nokta perspektifine göre yapı- 8. 
lan çizimlerden hangisinde kaybolan nokta 
ve ufuk çizgisi yanlış verilmiştir? 
a) Ee B) e 
© in le Şekildeki xyz dik koordinat sisteminde verilen 
> > düzgün altigen dik prizmada; C(6, 8, —3), 





i D(2, 5, -3) ve K(2, 5, 7) olduğuna göre, priz- 
Gi YA manın yanal alanı kaç birim karedir? 


ma A)150 B)180 C)240 D)300 E)360 





9. xyzdik koordinat sisteminde verilen A noktası- 
nın z ekseni etrafında pozitif yönde 909 döndü- 
rülmesi ile A'(-2, 4, 3) noktası elde edildiğine 








5 göre, A noktasının x ekseni etrafında 180 
N döndürülmesi ile elde edilen noktanın koordi- 
natları aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (4, 3, -2) B) (4, -3, -2) Cc) (4, -2, -3) 
D) (8, 4, -2) E) ©, —, 4) 
7. Aşağıdakilerden hangisinde çift nokta pers- 
pektif çizim tekniği kullanılmıştır? 
A) Üçgende Açılar 
Test -1 1D 20 38 48 5C 6 7D 88 9D 100 MC izc 
©) 
Test -2 148 ZA 3C 4C 5E 6B JA 8E 9D 1D 118 128 
Yukarıdaki şekilde; perspektif çiziminin ufuk çiz- . 
gisi üzerinde A, B, C, D, E noktaları verilmiştir. Test -3 MA 28 3A 4E SE 6E 7C &C 9D GE TA İZA 
E) Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yada han- i 
ileri bu çizime ait kaybolan nokta olabilir? 
TP i i Test -4 VA 2D 3E 4D 5D. GE JA 8D SC OC 118 120 
Si A) AveE B)BveD ine 
D)B,C,D E) A, DveyaB, E Teat.5 ic 28 3m ag 8D ec 20 BE ŞA eb NA mi ln 
” 2 
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Tet-7. LE 28 38 AA 5B GA JE BC 9 MA İD 120 
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Test-3 OC ŞE GA A za, e. Test - AA 2C 30 48 5D 68 7C 8D ©C 108 NC 1ZC 
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